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人 全 书 三 百 余 页 ， 鲜 铀 加 二 百业 十 由 
， 自 扰 称 电 之 原理 起 ， 以 至 发 报 发 得 机 
,及 最 新 之 超短波 机 ， 此 用 族 旺 文 字 给 
图 阁 壕 。 
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和 塌 业 饼 家 最 合用 之 书本 ， 有 单 管 以 FOR AMATEURS 


人 AND EXPERIMENTERS 


至 十 二 管 超 外 差 式 收音 机 之 屋 计 腊 造 法 
二 十 种 。 十 珑 特 至 一 千 马 特 发 报 机 之 构 
造 法 ， 各 种 纸 称 电话 发 射 机 之 设计 ， 十 
五 种 五 公 尺 之 超短波 机 和 造 法 ， 以 及 其 
他 业余 家 之 雇 要 等 等 ， 雁 篇 英文 本 中 之 邦 楚 o 





(每 本 三 元 卫 角 由 持 号 寄 费 一 角 大 分 ) 


从 个 个 个 个 个 信 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 全 全 全 个 个 个 个 个 企 个 个 个 全 信 个 全 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 企 个 入 


上 海江 西 路 三 二 三 号 班 美 公司 悟 


之 个 个 个 个 个 


个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 全 个 个 个 个 个 个 个 个 不 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 





















THE CHINA RADIO 
VOL 3 _ No. 15 





Ar 


\ 天 下放 改 rwvwurvszvwvvrvrss 


附 全 国 最 新 播 于 


PUBLISHED SEMI-MONTHLY BY 


AMATEURS HOME，LIMIT 






AAA 






323 KIANGSE ROAD，SHANGHAL CHINA 


蕊 口 











中 吏 民 国 廿 四 年 七 月 五 日 2 
三 知 0 了 
收 瑰 揪 稼 电报 时 十 三 脚 的 贤 空 管 《 第 二 五 期 
映 斌 管 中 各 概 之 功用 娄 多 心得 。 
与 电子 之 关 全 国内 外 揪 委 电话 将 通  ， 
单 管 收发 两 用 机 78 号 昌 宅 管 的 用 法 人 如 匀 
英国 广播 协会 模仿 播音 右 照 唱片 沫 之 币 粉 
天 伏 音 的 方法 汽车 中 放大 器 之 半 壮 。 。 ， 芙 守 管 是 怎样 发 明 的 672 
简易 三 管 强力 放大 器 实用 狄 粮 志 修理 雇 要  ， 用 上 关 
。 料 极 电阻 之 改 素 揪 御 电学 利 阶 ee 
“小 型 交流 式 收音 成 续 报 千 人 
三 管 收音 仙 之 改进 狐 德 电 衣 各 电子 据 讨 式 齐 管 全 
折 称 电 恬 治 疾病 瞧 考 赔 新 式 的 绸 节 储 电器 679 
员 罕 管 之 敬 委 国 落 织 本 ， 最 新 入 路 介 烙 680 
抱 称 电 改 有 怠 飞 机 成 功 683 
和 业 徐 佐 和 电 惟 件 奥 千 684 
0 0 金属 芙 空 管 之 特性 687 
超短波 的 反射 装 颂 由 号 贯 罕 管 的 用 法 人 世界 最 天 之 钨 称 电 收 井 机 689 
术 期 封面 如 明 新 式 小 型 贯 具 管 
虽 从 管 中 各 概 之 功用 南洋 广播 束 业 的 近 沈 最 实 惠 的 和 直流 三 管 收 埋 机 690 
与 电子 之 关 保 世界 各 大 都 市 》 绢 力 直 流 四 革 机 691 
关 人 | 电 欠 之 ee )， 忆 可 | 忆 玖 明 死 光 692 
一 妆 二 管 河北 记 和 么 & 审 成 村 告 75ZN 
德国 之 超 短 小 纸 穆 大 插 系 电学 彻 阶 人 之 必 0 
， 禾 建 大 规模 发 报 右 市 府 广播 志 训 近 宙 人 
强力 来 复式 三 管 机 振 称 电 亿 识 扰 称 电学 初 队 
同时 可 收 两 种 波长 参考 央 抵 称 电 饼 荣 
的 收音 机 插 夭 电 常 裁 站 答 下 得 成 顷 地 告 
手提 式 扩大 机 国语 课本 ， 参考 崩 
本 ， 振 移 电 常 专 间 答 
时 。 的 武 验 及 其 多 法 国语 太 
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大 空 管 是 尾 檬 发 明 的 。。 


一 特 神 勒 司 腕 博士 的 自述 一 
( 抱 乏 电 科 学 在 现代 的 世界 上 已 造成 一 种 和 围 最 广 前 人 涂 最 有 希望 的 新 事业 





o 党 种 事业 所 以 能 有 今 
日 的 发 迷 ， 东非 一 人 之 
力 ， 我 们 遥感 谢 许 许多 
理 藉 昔 干 的 科学 全 究 者 
o 但 在 汪 许 许多 多 的 科 
学 家 中 ， 使 然 乏 电 发 展 
喝 找到 康 碍 大 道 而 进 向 
狂 同 时 期 的 人 ， 就 是 本 
文 的 作者 特 福 勤 司 肌 博 
二 (Dr Lee De Forest)o 


特 福 勤 司 腕 博 
士 是 无 乏 电 呐 空 管 的 发 
明 考 。 倘 使 没有 特 往 勤 
. 司 肌 博 十 发 明 Audion 


) 即 扰 称 电 呐 空 管 )， 扰 称 电 也 许 不 会 有 今日 者 未 的 进步 。Audion 的 发 明 ， 在 纤 绢 


时 学 上 实在 是 可 以 大 叫 特 书 的 史 中 。 衙 者 因 深 觉 吾 国 


科学 的 落后 ， 很 想 多 介 络 一 些 各 发 明 家 与 科学 家 的 生 “ 


洗 及 其 工作 一 类 的 文字 ， 以 激励 振作 我 玫 有 志 认 科学 
9 青年 " 对 论 能 穆 自 信 又 能 努力 的 芒 者 ， 过 类 式 字 也 
刘 不 致 毫 扰 补 丛 昌 一 一 烽 者 ) o 
在 1904 年 ， 我 在 作 The Western Electrician 
订 证 的 二 辑 时， 公 余 之 暇 ， 想 乎 都 耗费 在 插 绢 电 的 实 
验 上 o 我 那 时 有 一 只 很 大 的 火花 称 圈 '.o 有 一 天 晚上 ， 
我 忽然 看 见 在 火 北 称 圈 近 旁 席 气 烘 的 纱 置 .每 党 火花 
路 过 一 次 便 要 亮 一 亮 ， 生生 现 象 便 引 起 了 我 的 注意 o 
我 那 时 就 以 篇 一 定 是 钨 笋 电波 对 认 纱 蜗 上 受 了 数 的 煤 
气 电 子 发 生 影 叶 所 和 致 o 我 根 ， 过 种 作用 也 许可 利用 认 


检 波 ， 或 者 能 发 明 一 种 新 的 扰 缠 电 检 波 器 o 当时 接收 ， 


( 女 四 年 及 月 五 日 ) 


第 六 七 三 员 
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无 称 电 都 是 靠 极 简陋 的 凝 导 器 ， 所 以 对 队 较 从 善 的 新 的 检 波 器 是 很 需要 的 o 因此 我 
党 时 就 专心 从 事 研究 吉 个 问题 了 o 
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最 初 所 造成 的 煤气 检 波 器 ， 是 模仿 本 生 朵 所 造成 ， 中 间 加 了 一 根 用 白金 入 
米 着 食 史 所 做 成 的 电极 放 在 本 生 交 的 徐 能 的 上 面 在 焰 能 的 上 下 雨 端 的 电极 上 浊 联 
着 一 只 电池 熏 欧 简 。 RN 








各 RE 

天 称 负 地 和 接 在 此 并 作 : 上 
两 极 上 。 这样 的 丛 波 人 
器 千 果 获 到 很 好 的 成 四 
赎 。 枯 

不 过 在 那 时 对 
候 ， 急 称 电大 都 是 供 各 
船舶 通讯 之 用 的 。 因 
需 在 船舶 上 得 不 到 顽 从 
炊 的 煤气 ， 所 以 我 又 之 
决定 用 玻璃 球 ， 豆 面 攻 
装 了 煤气 ， 另 用 一 根 用 
内 条 ， 也 用 电池 燃 加 
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; 当 作 发 热 的 均 体 9 过 样 由 一 种 发 见 引 到 第 二 种 发 见 上 ， 而 渐渐 地 得 到 改良 o 因 和 赵 
在 上 述 的 检 波 器 中 ， 大 部 份 的 电讯 者 不 由 气体 的 媒介 物 
中 通 允 ， 而 直接 由 电池 与 下 简 中 通过 ， 使 我 产生 一 种 妃 
想 要 设法 将 钨 称 电 电 访 由 另外 的 电路 中 通过 ， 和 结果 发 明 
了 第 三 个 电极 。 最 初 是 用 一 条 金属 带 转 在 玻璃 球 的 外 面 
， 滑 又 改 成 两 个 屏 要 的 样子 ， 将 新 加 的 屏 极 与 原 有 的 第 
一 个 屏 标 放 得 很 近 。 最 后继 决定 用 金属 称 做 成 炙 针 曲 曲 
的 形状 放 在 屏 要 跨 入 极 之 问 ， 我 就 吓 这 个 第 三 极 作 祯 
极 o 三 极 管 发 明 讼 1906 年 之 间 ， 过 种 三 极 管 我 趾 季 作 
Audion ， 近 代 所 用 的 扰 称 电 芮 窑 管 部 是 根据 过 种 三 极 
管 而 观 碟 的 9 
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[ 傅 三 -其 涂 |: 


由 涉 过 和 000'00T 
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插 
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三 极 管 发 明之 和 后， 第 
二 个 闻 题 就 是 如 何 使 粕 裂 造 出 
来 起 始 我 想 设 法 引起 砌 家 大 
的 电灯 泡 公 司 的 注意 ， 因 篇 三 
极 管 可 襄 是 一 种 特 丈 形 式 的 电 人 灯泡 ， 和 他 个 的 一 行 生意 最 接近 。 但 结果 是 遭 子 失败 
; 因 乱 志 肉 泡 公司 都 没有 并 暇 作 过 种 不 一 定 能 获 利 的 试验 。 不 过 在 今日， 情形 已 经 
完 人 至 相反 ， 许 许多 多 的 电灯 泡 公 司 都 已 竺 着 街 进 芙 空 管 彼 造 业 训 来 了 。 
最 后 ， 我 说 副 了 一 个 叫 作 MeCandless 的 僵 造 在 煤 泡 的 商人 ， 他 便 成 坊 第 
一 个 扰 称 电 员 空 管 措 造 者 o 当 了 时 所 造成 的 三 极 管 ， 天 部 份 都 是 喜 共 扰 称 电 实验 家 当 
作 检 波 器 的 ， 装 在 一 只 木 匣子 中 ， 附 有 作 乙 电 的 手电 人 简 用 的 乾 电 池 接 称 柱 开关 等 出 
售 o 在 我 们 的 最 初 的 广 赂 上， 写 着 下 面 的 话 : 


路 收兵 配 车 薄 自 区 从 出 渤 邯 
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『Audion 从 波 器 傈 夭 其 内 所 附 之 志江 ， 使 气 幅 受 而 工作 者 。 此 种 签 波 器 
置 认 -- 木 匣 之 中 ， 一 切 开 关 电 池 可 释 电 阻 等 堆 件 均 已 装 接 父 善 ， 全 套 出 售 o 此 种 俭 
波 器 俩 有 美国 政府 之 第 879,532;979 275 号 专利 轨 照 ， 其 专利 权 由 特 福 勤 司 胸 博 十 
盘 钨 称 电 话 公司 所 宁 有 ， 他 人 不 得 擅自 仿 笛 。 此 种 检 波 器 据 各 专家 化 定 ， 其 效率 之 
优良 决 非 他 式 检 波 器 所 能 比 气 。.Audion 饥 泡 如 用 蔓 或 毁坏 时。 可 付 洋 三 元 五 角 ， 
或 五 元 向 本 公司 易 一 新 者 o 此 种 电 泡 在 装 箱 之 前 均 已 经 过 试验 ， 其 中 让 明 “X” 字 样 
之 五 元 电 泡 ， 其 起 化 度 特 高 ， 保 由 试验 时 而 选 出 者 。 此 式 检 波 器 极 易 使 无 称 电 之 收 
程 增加 百 分 之 五 十 以 至 百 分 之 -一 百 倍 也 oj 


Audion 的 秋 极 最 初 是 用 鲈 所 息 的 ， 挫 成 两 图 环形 ， 共 引出 三 根 章 称 ， 使 
寿 标 分 成 两 羡 份 。 如 一 图 的 秋 极 烧 匠 人 后， 有 旭 可 以 用 另外 那 一 图 的 长 极 ， 过 样 使 当 了 时 
极 不 耐用 的 三 极 管 能 有 公 倍 的 嘉 命 。 过 种 三 极 管 因 入 内 部 充满 煤气 ”所 以 屏 电压 须 
极 小 心地 调节 ， 煌 能 得 到 最 佳 的 一 点 。 倘 便 屏 压 超过 某 一 限度 ， 内 部 便 会 突然 发 光 
， 使 电讯 不 能 收 攻 ” 


到 1915 年 的 上 时候， 美国 电话 旺 电 报 公司 探 用 特 而 勤 司 胸 式 放大 器 ， 用 欠 
第 一 条 自 刍 狗 至 昔 金 山 之 问 的 仪 越 大 陆 电 族 称 上 江 三 极 管 便 被 探 用 放电 话 了 。 同年 
该 公司 又 探 用 我 的 Oseillions 三极管 振 弓 器 ) 在 巴黎 与 亚 林 上 天 忆 及 在 趴 珠 港 与 夏 威 
两 之 间 试 验 优 穆 志 话 而 得 到 成 功 o 目 此 之 后 ， 合 从事 讼 扰 称 电 的 人 们 都 能 认识 我 的 
三 极 管 的 倘 值 ， 使 舞 称 电 呐 空 管 秽 能 有 今日 各 般 的 儿 音 民 扰 限 的 发 展 o 


在 1917 年 我 幅 美 国电 话 熏 电 报 公司 订立 合同 ， 和 从 事 大 批 裂 造 三 极 管 以 供 
世界 大 战 仁 的 海 陵 军 短 称 电 通 讯 之 用 o 此 征 电 话 公司 又 与 其 他 撩 空 管 公司 订立 鼻 造 
扶 容 管 的 合同 ， 所 以 今日 世界 上 各 天 钾 称 电 贯 空 管 肌 造 厂家 ， 都 要 向 特 往 勤 司 股 的 

专利 之 下 倾 取 执照 的 o 





自从 扰 称 电 广播 事业 勃 左 以来， 项 空 管 的 需要 更 见 激 卉 在 仙 造 方面 恰 工 
程 方面 ， 每 年 截 有 新 的 屋 计 革新 的 发 明 。 钴 称 电 芙 空 管 现在 正在 不 稍 止 息 地 往 浊 着 
呢 ! 
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相位 换 置 甲 类 推 据 强 力 放大 器 * 


《沙锅 春 试 又 


高 夷 才 扎 稿 ) 


一 只 优良 的 低 过 率 放大 器 ， 不 但 可 以 发 塌 商 业 的 宣传 或 是 增进 家 庭 的 娱 
上 攀 ， 莫 且 它 彻 是 设计 收音 机 的 最 初 阶 彼 " 我 们 知道 ， 说 计 收 昔 机 上 时， 一 定 要 先 从 低 
过 达 部 份 普 手 ， 然 后 再 浙 次 而 至 调节 部 份 ， 过 样 糖 能 得 美满 的 成 绩 。 因 篱 我 们 所 以 
能 输 到 播 理 右 的 电 浪 ， 或 传声器 ， 或 拾 理 器 所 播 所 傅 的 吉 音 ， 端 粳 低 过 率 放 天 器 从 


中 介 胡 到 我 们 的 现 避 所以， 过 一 层 重要 的 工作 ， 是 我 们 必需 切实 研究 的 


设计 低 明 这 放 大 器 ;他 所 包括 的 重要 条件; 大 移 有 四 天 (一 ) 放 大 力 高 ;二 ) 
输出 电力 绚 ，( 三 ) 失 其 度 小 (四 ) 高 低 昔 明 李 完 公 5 过 四 个 现 点 ， 跳 不 双人 礁 - 一 -过 到 




















25V 55A 
和 C 7 22A 
220V 4 
了 及 2500004 音量 调节 器 C3 .25 MTf. 固定 储 电 器 
有: 1000 人 0 固定 电阻 C4 .006 MTf. 男 定 储 电 器 
R2，R3 100000mn fw. 固定 电阻 Ce GCT72 SIMT， 电流 储 电 器 
R4 18000m. 男 定 电阻 V 53 或 6A6 所 上 安 管 
R5，R6 250000 人 也 国定 电阻 Vi，V2 2A5 或 42 莫 鹤 管 
了 有 7 225f0 4W 狼 绕 固定 电阻 V3 83-V: 时 空 筷 
Rs8 100000 上 由 将 调调 节 咒 S 亚 美 工 05 号 开关 
了 9 12000m 10W 久 缔 固定 电阻 2A5'S. 推 撞 玲 出 1200 下 电动 揭 上 站 器 
C 2 MTf. 低压 固定 储 电 器 亚 美 和 50 号 电源 继 压 器 (或 崩 观 ) 
GC1L C2, C5 .02 Mf. 固定 储 电 器 其 他 允 座 金属 底 盒 及 接 稼 柱 等 
# Phase Inverter 
第 闪 七 六 页 ( 廿 四 年 八 月 五 日 ) 第 
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， 但 同时 在 构造 与 费用 石 面 着 想 ， 和 代 也 不 易 设 计 得 策 收 帮 著 了。 乱 了 过 一 切 问 题 ， 
我 觉得 唯 有 甲 类 推 换 效 大 ， 探 用 高 放大 傈 数 的 五 极 管 ， 可 以 便 放 大 力量 卉 高 ， 继 是 
办 入 电力 胶 小 ， 也 可 以 得 到 较 大 的 不 失 扶 软 出 ， 北 旦 ， 用 新 式 相位 换 喷 称 路 ， 探 用 
电阻 配合 ， 对 於 高 低 否 各 遇 李 都 能 平均 放大 ， 全 楼 代价 也 可 低廉 不 少 o 认 是 ， 过 只 
成 绩优 美的 放大 楼 ， 便 在 我 们 精密 的 设计 下 ， 居然 实验 而 成 功 了 9 


午 路 中 C1 C2 最 好 用 云 峡 稻 缘 储 电器 ;可 使 过 率 较 高 部 份 ， 不致 损 失 ， 杂 
吉 也 可 减少 许多 。 R9 须 用 10 天 特 禾 线 式 电 阻 ， 否 旭 很 易 受热 损坏 。 V3. 用 新 式 
83-V 整流 答 ， 直流 罗 出 很 高 ， 如 改 用 80 或 5Z3 了 时， 每 屏 电 压 须 加 到 350 伏 o 志 副 
扬声器 的 山 磁 圈 ， 最 好 在 1200m 左右 ， 阻 力 过 高 ， 降 压 便 加 大 而 易 放 发 热 以 上 
兹 点 ， 和 与 全 楼 成 绩 有 极 大 关 傈 ， 兽 车 者 注意 及 之 9 

此 机 入 路 简单 ， 构造 便 易 ， 访 者 技 图 配 揣 ， 当 和 然 很 易 明 眩 。 机 中 装置 避 量 
昔 调 控制 器 各 一 ， 可 以 随意 调节 亏 昔 的 大 小 沈 倪 "输入 处 可 接 拾 理 器 ， 或 是 接 传 吉 


”器 调幅 释 叭 器 的 炎 航 ， 或 是 接收 埋 杰 的 检 波 屏 极 软 册 :都 能 获得 极 美 广 的 成 绩 o 在 


普通 厅 用 的 低 肖 率 放大 器 刘 ， 像 二 楼 松 册 强大， 构造 径 济 的 各 路 ， 也 可 以 算得 是 风 
能 可 站 的 了 。 


WwwweweYeMeSRAANGAGAASASGGSSVYeeebeSeSeNeSeASSAGeAAASAAAAAAWAMSNAAAGAAAAAA 


美国 最 新 式 的 播 吾 cm 


美国 区 DKA 广播 电台 的 播音 室 ， 地 板 将 妊 均 用 弹 千 身 房 屋 隔 同 虽 所 以 有 
如 一 个 凤 持 在 空中 的 匣子 ， 厅 部 纸 从 侵入 ， 内 部 空气 至 稻 楼 械 供 答 ， 和 都 要 先 径 过 沽 
香 跨 弦 渤 入 播音 宝 o 
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电子 振 资 式 单 管 机 。w 


电子 振 洽 式 检 波 器 ， 前 售 有 人 试验 过 ， 拓 说 震 做 度 与 园 择 性 均 胶 於 普 通 和 义 
路 5 

本 丸 所 介 阁 的 单 管 机 ， 便 是 根据 电子 振 温 原理 而 让 计 的 o 在 称 路 图 中 ， 我 
们 可 己 看 出 趴 窒 管 屏 极 的 电压 低 於 司 枉 极 ， 所 以 极 易 使 屏 极 产 生 二 次 发 射电 子 。 在 
过 种 穆 路 中 ， 屏 极 的 电压 大 狗 低 至 只 有 由 权 电 压 的 百 分 之 四 十 左右 时 ， 便 会 过 到 二 
次 发 射 作 用 最 大 的 一 则 ， 所 以 我 们 应 当 负 节 屏 极 的 可 委 电 阻 R2 : 使 收 理 机 的 圳 做 
度 迷 到 最 高 点 





此 机 中 的 可 素 电 阻 R1 ， 是 用 以 控制 再 生 力 的 。 当 我 们 讲 节 R2 而 欧 到 一 
种 音 沥 很 高 的 喊叫 声 与 失 时 的 电 训 的 更 理 时 ， 便 是 表示 贯 空 管 已 在 电子 振 温 状态 之 
中 ， 可 再 导 节 R1 ， 使 再 生 力 和 过 到 最 高 但 不 致 破坏 得 质 的 一 点 ， 同 叶 调 节 R2 凡 猴 
得 最 高 的 外 合 记 。 


在 此 机 中 ， 柱 户 R3 的 数值 熏 替 族 刻 也 很 有 央 保 ， 最 佳 用 可 到 式 ， 或 用 多 
只 调换 试 之 。 我 们 在 调换 枉 户 时 须 先 将 R1 和 与 Ra 庆 节 至 起 租 谨 最 低 的 一 点， 以 冰 
的 数值 大 葛 在 0 至 2 兆 欧 之 浊 


此 楼 的 调节 兹 不 困 郊 ， 一 罗 试 用 之 后 便 可 熟悉 ， 而 且 此 机 的 调节 手续 是 非 
常 有 趣味 的 

使 用 此 机 时 ”有 一 点 须 特 别 注 意 ， 导 条 可 电 阻 R4 时 ， 不 可 使 赫 极 电压 
超出 2 伏 脱 ， 否 旭 圣 詹 芙 空 管 的 圳 命 将 大 受 打 而 。 所 以 最 伟 先 用 直流 电压 表 测 定 
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R4 转 至 那 一 点 时 ， 赫 极 电压 篇 2 伏 腕 :而 在 装 R4 人 : 勿 
使 R4 畏 巡 过 一 点 o 在 平常 使 用 ， 长 极 的 | 
电压 寅 可 低 一 点 篇 用 " 移动 攻 极 电 胃 及 4 


合 ，R1i 与 R2 都 要 重新 调节 ， 煌 能 得 到 
最 高 的 露 敏 度 。 二 
此 机 所 用 的 三 夯 路 称 圈 ， 可 用 26 ， 图 





号 洪 包 贸 在 51 公 厘 径 的 腰 管 上 ，L1 线 ， 
8 图，L2 糖 72 轿 守 L3 稿 50 图 。 各 互相 距 台 五 公 厘 如 将 禾 转 换 用 鱼 入 式 ， 炙 
世 储 电器 的 储 电 量 换 用 .00014 凑 法 ， 则 可 当 作 长 短波 收 示 机。 

此 机 中 的 傍 路 储 电 器 Cs 与 C4 不 用 也 乡 大 碍 上 乙 电 压 用 人 共 33 号 惧 空 管 以 
67.5 伏 腕 篇 最 佳 o 


此 机 的 跑 择 性 如 仍 嫌 不 物 分 隔 哮 ， 可 在 天 称 引 入 稼 上 照 图 中 虚 称 所 示 加 一 
个 '000025 捧 法 的 小 型 可 释 储 电器 ” 


应 用 零件 
Cl 一 00086 闪 法 可 释 储 电器 ( 亚 美 Ri 一 5 兆 欧 姆 电位 吉 
3119 号 ) R2 - 50,000 欧姆 电位 器 
C2 一 .00025 粉 法 ( 亚 美 8621 号 ) Rs -- 0 一 10 兆 欧 姆 可 释 权 漏 
GSOR 同 二 宝 Re R4 - 30 欧姆 可 释 和 电阻 
C4 一 .25 盼 法 V ,二 33 号 其 空 管 


WwWMWMMMSAAANMAAMWWAMwwewvywwwvwweMewwoeMweeaee 


法 廊 钛 线 电 妈 话 LAccessoire et la Pisce 近 发 霄 一 新 oa 
全 电 器 此 种 储 电 器 傈 由 两 租 螺 旋 形 的 人 金 “” 
属 物 所 构成 ， 夭 郊 输 的 作用 使 互相 对 插 

过 年 新式 调节 储 电 器 的 优点 ， 在 

了 讼 螺旋 形 可 隧 意 做 成 各 种 形状 ， 所 以 人 备 电 
器 的 曲 迷 也 很 自由 o 第 二 因 篱 厌 效 输 的 配 

” 合 ， 调节 时 的 速度 的 缓 速 也 很 易 随 意 屋 计 

”6 第 三 因 需 形式 上 的 便利 ， 易 使 整个 储 电 
器 和 与 其 他 楼 件 隔 紫 ， 以 防 静 电 配 合 。 
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如 路 介绍 .. 


推 挽 式 检 波 贸 路 

第 一 图 的 推 挽 式 检 波 粮 路 ， 用 讼 短波 收 昔 机 中 时 欧普 通 单 管 式 检 波 篇 稳 定 
? 而 且 再 生 力 的 效率 极 佳 ， 
在 很 高 的 遇 率 上 也 能 发 生 振 
和 淮 o 

在 过 种 称 路 中 ， 权 
极 圈 与 普通 委 路 同 ， 不 过 在 
忠心 要 抽出 一 根 分 绿 ， 串 联 
关 杨 漏 ， 以 作 栖 标的 回路 9 
两 只 屏 炊 圈 旭 绪 在 枉 极 轿 的 
两 端 o 


UUU0U0 


, 必 


= 


新 式 推 换 振 光 丢 路 


时 第 二 圆 得 一 种 推 
挽 式 振 强 粮 路 ;项 空 管 
用 19,53,79 等 双 思 三 极 管 
95 在 此 各 路 中 全 须 一 只 中 
心 分 入 的 各 圈 ， 所 以 调换 
波长 时 极 简便 。 汪 种 入 路 
自 12 肖 波 起 以 至 60,0005 
000 过 波 正 都 能 发 振 口 此 
种 称 路 可 用 大 发 射 楼 中 作 
振 温 器，》 超 外 差 式 收音 机 
中 作 内 部 振 温 :以 及 作 检 
波 器 等 等 5 


综合 的 收音 粮 路 


第 六 及 O 〇 页 人 由 二 0 于 月 二 不 同 > 第 
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第 三 图 任 由 奥 届 期 
亭 穆 路 与 芳 蛙 子 烷 路 所 合 任 
而 成 " 过 种 禾 路 的 吉 敏 度 极 
高 ， 所 以 很 送 宜 讼 短波 收 示 
机 作 检 波 答 


此 种 入 路 中 的 枉 极 
义 圈 : 也 须 有 二 个 中 心 分 迷 
， 可 用 普通 人 骏 回 路 入 轿 改 千 
或 由 中 间 抽 头 改 成 


而 且 工作 稳定 
2 运 样 的 绿 路 有 时 能 使 电 
该 的 强度 大 增 ” 


极 易 控 制 ， 


第 二 种 〈 见 第 五 
图 ) 是 用 幢 权 式 芙 空 答 的 
新 奇 燥 路 2 在 过 种 入 路 中 
; 控制 橘 极 和 屏 的 接 法 与 
普通 三 极 检 波 管 扰 轩 ， 不 
允 迟 橘 极 旭 用 以 作 回 软 与 
第 十 五 期 
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音 各 路 


凡 研 究 扰 丢 
电 的 人 ， 大 都 喜 狼 审 
验 新 路 o 下 软 的 两 
种 牧 路 ， 对 认 喜 歌 富 
验 的 人 大 可 一 试 " 

第 一 种 〈 见 
第 四 图 ) 中 北非 十 分 
新 牟 ， 但 很 有 趣味 ” 
演 种 穆 路 也 是 推 挽 式 
， 不 过 只 用 一 个 回 略 
稼 圈 ， 汉 是 与 第 一 图 
奏 同 的 o 此 式 再 生 力 


RFC 
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控制 再 生 力 。 吉 样 的 入 路 在 欧洲 织 用 者 很 多 6 


避免 人 明和 储 电 量 影 响 的 精 路 
在 短波 收 得 机 中 ， 人 体 储 电量 的 影响 很 大 ， 在 收 划 下 地 或 微弱 的 电讯 时 更 
其 显著 ， 往 往 将 芷 简 移 吉 或 手 角 更 简 也 会 使 电 读 减弱。 过 种 现象 是 因 乱 高 沁 这 的 电 
流 混 入 中 简 的 称 路 中 ， 所 以 偶 或 使 
筷 的 角 电 量 释 动 ， 便 会 影 匈 到 收 香 
机 的 高 届 率 粮 路 
如 用 第 六 图 的 装置 ， 在 中 
简 的 乏 路 中 接 一 个 泪 波 器 ， 便 可 避 
葛 过 种 现象 过 种 滤波 器 是 由 两 个 
高 过 率 扼 制 圈 伍 两 个 .001 粉 法 的 备 
电器 所 柑 成 5 两 个 高 拓 圈 接 在 两 沈 
的 束 简 接 委 上 ， 储 电器 旭 串 联 而 跨 
接 论 亚 简 两 端 ， 两 储 电 器 的 中 心 旭 
直接 接 至 楼 壳 上 o 
增加 短波 收 香 机 愤 择 性 的 焰 路 
普通 用 短波 收 井 机， 大 都 贤 到 导 择 性 太 高 ， 不 易 届 和 节 但 在 事实 上 ， 有 了 时 
又 常会 感 锅 到 选择 性 不 多 ， 互 援 明 其 詹 法 分 隔 。 例如 在 业余 波 展 中 ， 许 多 人 都 探 用 
波段 展 关 装置 但 是 波段 展 阅 装 
年 只 能 使 波 眉 展 半 而 不 能 使 引 择 
性 增高 ， 所 以 结 果 反 会 使 我 们 更 
受 焉 择 性 的 不 良 o 
德 文 扰 称 电 订 证 Radio 
Welt 最 近 约 表 了 灼 种 用 讼 增加 
” 收 香 楼 的 泪 择 性 的 笛 节 入 路 到 可 
三 盘 以 加 在 普通 短波 收音 楼 之 前 9 
第 一 种 傈 增加 一 个 熏 站 得 机 内 的 铀 节 穆 路 相同 的 烷 转 与 储 电 器 o 增加 的 称 
圈 与 储 电 器 与 收 吾 杰 要 互相 隔 巍 ， 另 用 一 只 由 天 锭 配合 储 志 器 相同 的 储 电 器 配合 至 
收 香 杰 的 天 罗 接 黎 柱 ( 见 第 七 图 ) o 
第 三 种 也 须 增 加 一 个 乏 圈 和 与 储 电 器 ， 不 过 在 收 井 机 内 的 调节 称 圈 上 须 抽 出 
芭 根 分 线 > 以 供 配 合 程度 的 秋季，( 见 第 作 圆 ) o 
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第 三 种 和 与 第 一 种 相同 ， 不 过 在 收音 机 内 用 久 遵 这 配合 配合 储 电 器 的 储 电 
量 旭 改 用 较 大 者 见 ( 第 九 图 ) 


1 
1 收音 梭 中 之 调节 缘 路 收音 握 中 之 油 独 比 路 
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乱 称 电 需 硬 
| 飞机 成 功 


用 镍 线 电 费 怠 飞机 ， 已 傅 
， 之 久 兢 o 数 年 来 ; 成 篇 世界 各 国之 
和。 野 案 ， 均 在 秘密 研究 中 。 以 事 关 军 
机 ， 轩 专 进 行 上 ， 秘 不 发表 o 


党 最 近 ， 英 国航 空 部 以 所 研 ， 
由 守之 佐 称 电 栅 驶 来 机 方法 ， 已 告 成 
国 ” 功 ， 帮 在 汉堡 多 飞 行 场 ， 作 非 公开 
恒 ” 试 验 ， 粘 果 成 炳 其 佳 ， 进退 飞 降 
几 部 能 如 入 之 意 。 楼 中 号 扰 机 俩 ， 亦 
上 国 宛 然 若 有 人 在 

右 图 ， 印 乱 楼 师 在 地 面 上 
是， JE 稳 电 指 恒 飞 杰 飞翔 时 所 摄 o 
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TREEEREEEEEEEEIEENEEEIEEE 和 EECIEEEEEECSRESESESEE 瑟 生肖. 
有 China"Radio 


业 父 然 稼 电 零 件 奥 造 。。 


我 国 连 年 的 天 炎 人 福 ， 因 此 弄 得 到 处 蒙 着 不 景气 的 现象 ;我们 业余 研究 者 
自 硕 不 咀 ， 当 然 没 有 许多 金钱 来 供 痊 钨 称 电 上 的 费用 ， 所 已 我 们 先 希 望 忆 最 少 的 金 
钱 ， 而 得 最 大 的 成 效 ， 认 是 无 皖 电 各 种 雾 件 除 自己 型 造 外 再 找 不 到 比 他 更 经 济 的 方 
法 了 区 喜 研究 无 绿 电 者 不 独 我 一 个 人 ， 没 有 金钱 的 也 不 独 我 一 个 人 ;所 以 我 将 自 
己 手 作 的 各 种 雾 件 掉 造 法 ， 窟 出 给 族 位 业余 同志 作 雁 政 ， 对 也 装 法 有 应 改良 的 地 方 
人知 请 指教 
(一 ) 自 契 的 焰 施 刻度 胡 
材料 ， 亚 美 100-B 号 烈度 盘 一 只 长 蛇 条 人 一 只 
螺 备 由 二 只 墨水 钼 塞 一 只 
弄 法 : 在 收 划 楼 箱子 的 面板 上 ， 骨 胁 木刻 度 般 移 系 ， 狗 距 由 墨水 浙 塞 的 什 
径 短 2 公理 不 穿 一 孔 ;以 容 螺 秋 后 穿 遇 乱 度 o 在 墨水 竹 寨 上 ， 也 穿 一 孔 ， 认 是 将 螺 
淋 杀 穿 入 瓶 塞 中 ， 将 一 螺 秋 帽 旋 上 ， 不 可 过 紧 ， 恰 能 将 瓶 塞 导 动 乱 度 ， 然后 拿 螺 条 














刹 和 泪 塞 装 在 收音 楼 面板 上 ， 再 将 一 螺 夭 杀 旋 紧 ， 过 时 墨水 站 塞 下 部 的 软木 ， 紧 奈 
在 刻度 又 上 ， 闪 是 旋 竹 塞 时 ， 列 度 盘 就 缓 旋 了 ， 装 好 和 后 如 第 一 图 
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(二 ) 自身 的 可 屡 储 电器 
材料 ”紫铜 片 一 三 强 往 铀 皮 一 方 
螺 编 钉 四 只 螺 秋 巾 八 只 
木材 及 竹 料 星 笑 一 张 (最 好 用 云母 ) 


措 法 : 取 60 公 面 间 0 
90 公 厘 长 的 钢 片 o 照 加 二 的 上 
样子 ， 将 有 黑 粮 的 部 份 截 去 
， 依照 虚 称 的 地 方 将 铜 片 扫 
成 直角 ， 取 10 公 径 的 木 休 ， 
长 60 公 匣 ， 用 思 记 成 图 3 的 
形状 。 再 取 60 公 硬 见 方 的 木 
片 成 竹 片 ， 厚 徇 5 公 奋 ， 先 
在 他 的 中 点 作 二 中 径 3 公 
的 圆圈 ， 将 此 面 圈 作成 八 等 
分 3 在 各 分 点 上 各 作 一 切 米 上 ao 得 - 直 -、3ozm- 寺 aos 










人 ， 先 以 一 急 点 和 (图 4) 乱 贺 

区 iaaae 。 着 ;25 公 大 长 符 中 径 ，A" 作 
SS 对 一 疝 弧 形 至 切 糠 外埠 止 o 再 
~ |- >- 


以 B 乱 圆 心 ，BB' 坟 牛 径 ， 
作 圆 绝 交 叉 -一 切 稼 废 C" ， 以 
和 后 照 上 法 依次 作 下 ， 就 成 了 
一 旋 窜 形 。 照 旋 窒 形 的 界 粮 
， 将 他 切 下 ， 再 在 他 的 中 部 
， 照 森 休 中 部 方形 的 大 小 ， 
开 一 孔 ， 全 其 恰 能 很 紧 的 套 
在 林 休 上 ， 用 油耗 或 去 母 片 
; 前 成 长 60 公 砷 ， 关 30 公 
匣 ， 在 负片 露 出 处 两 孔 的 相 
， 同 位置 ， 各 开 -- 孔 ， 大 小 可 
容 螺 炎 钉 乱 度 。 再 取 弹 千 钢 
皮 ， 前 成 60 公 寿 长 25 公 砷 
关 ， 照 图 5 开 了 击 个 与 圆 二 
露出 不 的 尺寸 相同 的 圆 孔 ， 


四 
旋 沁 线 


[全 下 
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此 两 孔 的 一 向 伍 图 二 者 须 相 反 ， 再 将 云母 片 前 成 10 公 匣 见 万 ,中 并 一 3 公 厘 径 的 孔 
穴 ;於是 将 各 件 如 图 6 之 形 
状 装 起 来 ， 就 成 了 一 只 活动 
。 储 电 器 ， 木 休 钢 片 之 摩擦 力 
。 须 大 截 金 属 弹片 的 弹力 ， 锥 
是 木 休 不 需 强 力 而 滑动 了 。 


( 国 出 





材料 : 玻璃 管 火柴 钢 糙 锡 和 级 


允 法 : 取 良 好 的 火柴 

一 根 ， 将 他 的 黑头 前 去 ， 用 3 
开 硬 给 在 火柴 上 涂 满 ， 再 在 距 
雨 端 5 公 厘 的 地 矿 ， 用 6B 锁 
笔 涂 满 ， 然 后 用 锡 锋 将 涂 6 B 
狂 笔 的 地 万 ， 完 公 包 没 ， 再 在 
人 锡 颖 上 用 厅 光 的 26 一 30 洪 包 
称 精 住 ， 然 后 在 电表 上 测量 ， 
车 测 得 他 的 阻力 太 大 ， 放 是 用 
5 BH 丛 笔 ，, 源 痢 的 涂 在 火柴 的 
人 用 烙 钱 将 
锡 溪 成 秆 球形 ， 从 是 就 成 

。 了 一 根 美 厅 的 情 漏 了 o 支 
架 的 鼻 法 ， 用 雨 片 坏 乙 电 
” 独 上 拆 下 来 的 搂 迷 严 ， 用 
。 两 只 螺 炎 杀人 钉 起 就 成 一 梳 
漏 支 架 了 o 
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美国 将 应 用 之 


金属 贤 空 管 之 


G6A8 一 五 桶 换 波 


蔽 空 管 全 长 


狼 压 (交流 或 直流 ) 6.3 伏 觅 
猴 流 0.3 从 配 
屏 压 (最 大 ) 250 伏 胶 





忆 


幢 枉 压 ( 第 三 里 第 五 权 ) (最 大 ) 100 伏 觅 
阳 杯 (第 二 橘 ) 《最 大 ) 200 伏 胸 
控制 柱 压 (有 最低) -3 伏 胸 


GG5 入: 波 放 二 


狼 压 (交流 或 直流 ) 6.3 伏 股 
儿 流 0.3 从 配 
屏 压 《最 大 ) 250 伏 觅 
柱 压 -8 伏 腕 
屏 流 8 历 从 配 
屏 阻力 10,000 欧姆 


最 大 直径 
钢 帆 
管 肢 


放大 系数 
扶 容 管 全 长 
最 大 站 径 


管 脚 


特 性 www 


人 径 > 
忆 


〈 最 大 )14 份 从 配 
8 公分 

3.5 公 分 

-最 小 式 

〈 小 八 脚 式 ) 从 脚 


离 
于 


2.000 闪 次 

6.7 公分 

35 公 分 

《小 信 脚 式 ) 六 脚 


人 SEE 必要 "发 


藉 压 (交流 或 直流 ) 6.3 伏 肌 
。 炎 流 0.7 从 配 
芮 空 管 全 长 8.3 公分 


最 大 丰 径 


管 肢 


3.5 分 公 
(小 术 脚 式 ) 夫 脚 


用 作 章 管 申 类 :放大 


芋 奈 -6.3 伏 胱 
屏 压 (最 大 ) 275 伏 腹 
奈 -40 伏 肌 
屏 流 3L 和 队 众 配 
屏 阻力 2,250 欧姆 
第 十 五 期 


放大 傈 数 
蕊 六 

负载 志明 
不 关 摧 枕 出 


(十 四 -年 : 鸡 : 月 下 昌 》 


47 
21100 凑 漠 
7,200 欧姆 

14 无 特 
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用 作 推 挽 式 甲 乙 类 放大 (二 管 


粹 压 6.3 伏 肌 
屏 压 (最 大 ) 300 伏 脱 
柱 奈 (固定 丙 鱼 压 ) -50 伏 用 
GH6 一 一 俊 
秋 历 6.3 伏 觅 
赫 流 0.3 癸 配 
系 屏 交 瀛 电压 (R.M S.) (最 大 )100 伏 驹 
壤 出 直流 电流 (最 大 ) 2 万 江 配 
各 寺 7 
纤 奈 6:3 伏 胸 
办 流 0:3 扒 配 
屏 压 (最 大 ) 250 伏 觅 
幢 柱 古 (第 二 权 ) 100* 伏 腕 
橘 压 ( 第 一 橘 ) -3 伏 胸 
删 极 (第 三 术 ) 在 管 座 上 生 队 极 相 接 
屏 流 2 也 具 配 
居 橘 流 0.5 也 浴 配 


屏 流 ( 每 管 ) 23 声 从 配 
负载 阻力 (两 屏 间 ) 5.300 欧姆 
所 力 过 出 5 励 特 
汪 三 极 管 

凌空 管 他 41 公分 
最 站 条、 3.5 公 分 
管 肢 (小 作 脚 式 ) 七 脚 


检 波 放大 管 


屏 极 阻力 
放大 系数 
互 章 率 

里 空 管 全 长 
最 大 直径 

人 鲍 帆 

管 脚 


大 帮工 5 兆 欧 姆 
大 撩 1.500 欧姆 
1.225 粉 灌 

8 公分 

3.5 公 分 

最 小 式 
(小 及 脚 趟 ) 7 肢 


6K7 -一 三 柱 超 制 放 大 管 


料 奈 ( 交 流 或 在 流 ) 6.3 伏 腕 ”放大 系数 
儿 流 0.3 烘 配 ， 互 遵 率 
屏 压 (最 大 ) 250 伏 腕 ”要 压 + 
屋 醒 感 ( 第 二 柱 ) 100* 伏 腕 ” 橘 灰 计 
权 奈 (第 一 惯 ) (有 最低) -3 伏 胸 “ 芙 给 管 全 长 
人 制 标 (第 三 橘 ) 企管 座 上 对 除 极 相 接 ”最 大 直径 
屏 流 7 和 杨 玲 配 网 帽 
翌 杨 流 17 也 痊 配 管 脚 
屏 极 阻 力 0.8 兆 欧 姆 

* 由 压 电 三 最 大 三 125 伏 腕 二 互 半 宗 一 10 所 次 
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1,160 
1.450 粉 漠 
-35 伏 腕 
_42.5 伏 股 
8 公分 
035 人 0 
最 小 式 
“小 及 脚 )7 脚 


计 互 导 率 一 2 锋 漠 
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世界 最 大 之 无 迷 电 收音 机 


狂 锡 著名 的 大 旅 迄 Waldorf-Astoria Hotel 将 装 一 极 大 的 长 短波 收 井 楼 器 


在 计划 中 ， 此 种 新 楼 件 可 包括 各 长 中 短波 的 广播 波 股 ， 此 和 后 在 该 旅馆 中 的 
人 部 可 以 收 匠 世 界 各 大 都 市 的 扰 称 电 广 说 了 。 





尘 片 总 现 193oH efto3sV-JropIe 从 










2 


室内 排列 至 50 只 县 的 收音 楼 件 


器 改 下 志和 落 徐 抒 风 


人 






芒 下 点 自 漳 登 噩 讨 要 夸 





旅客 在 其 室内 调节 节目 导 择 器 
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最 守 惠 的 和 丰 流 三 管 收 音 急 o 


34, 30, 33 强力 机 之 改进 
在 不 入 的 过 去 ” 合 替 友人 代 措 直流 三 管 机 一 具 ， 流 路 是 探 用 最 普通 而 也 可 
异 是 最 有 效 的 配合 以 34 号 管 作 高 遇 率 放 大 ;30 号 作 检 波 ，33 号 作 低 过 率 放大 。 
试验 和 后， 效力 的 确 甚 乱 优 越 ， 可 是 ， 用 电 的 耗费 ， 非 常 利 赴 ， 黑 得 那 位 朋友 窟 是 过 
喊 [ 讨 屡 Jo 最 后 ， 继 於 叫 我 替 他 改装 一 下 ， 而 唯一 的 休 件 是 要 [省 电 J」o 
过 当 然 是 不 会 遭 我 的 拒绝 ， 在 二 小 时 精密 的 设计 之 下 ， 产 生出 下 面 一 张 各 





路 o 


因 乱 不 硕 使 原 有 雾 件 作 扰 谓 的 浪费 ， 所 以 容 更 换 了 -- 只 抽空 管 ， 多 置 了 一 
只 低 过 李 释 感 器 





〇 一 O O O O 
C-3V B+67J2V A-B-C+ Af+2V. B+22 具 V 8B+90V “C-9V. B+135Y.- 


此 楼 装 成 向， 较 验 的 千 果 ， 成 绩 和 原 杰 相 衍 ， 跌 萌 量 比较 略 轻 而 如 化 度 却 
较 前 胁 过 许多 ， 蓄 且 用 雷 的 经 济 ， : 那 相对 不 是 原 机 可 以 比 所 的 ， ， 研究 同志 如 欲 自 装 
收 香 杰 时 不 妨 一 试 9 


应 用 圭 件 

C CI1 .0005 具 法 可 释 储 电器 〈 亚 美 TT135 上 比 1 低 过 率 狼 压 器 ( 亚 美 413 号 ) 

3100 号 ) R 4 兆 欧 姆 梧 漏 ( 亚 美 2004 号 ) 
C2 .0001 准 法 橘 极 储 志 器 L L1 高 届 率 释 压 器 ，( 以 上 二 称 圈 合 
C3 .0005 粉 法 固定 储 电 器 继 基 一 亚 美 553 号 蛛 克 板 上 ， 先 ， 
C4 :01 痊 法 固定 储 电 器 绠 I1 58 圈 ， 再 向 同一 方向 统 开 
G5 :001 闪 法 固定 储 电 器 10 圈 ， 道 称 均 用 28 号 深 包 ) 
CG6 :004 准 法 固定 储 曙 器 L2[L3 L4 三 回路 称 圈 ; 亚 美 531 号 ) 
V 34 号 真 窒 管 甲 电 ”2 伏 胸 苗 志 池 ， 或 6 号 元 电 三 
Vi1 1A6 号 持 空 管 简 兹 楼 
V2 30 号 芙 空 管 乙 电 、355 伏 股 
REC RFC1 85 准 亨利 高 遇 率 皂 制图 二 两 电 9 伏 腊  ” 

(下 美 540 号 ) 扬声器 “一 只 ( 亚 美 1009 号 ) 





第 坟 九 〇 页 ( 廿 四 年 从 月 五 日 ) 第 三 短 国 


过 


本 四 和 亚 缘 用 Chira Rodio 
强力 直 访 四 管 机 .e 


近来 市 上 所 流行 着 的 交流 机 ， 俯 是 合乎 一 般 家 庭 享 风 之 用 ， 扰 疑 地 电池 式 
的 直 法 机 乱 了 手 顷 之 麻烦 ， 是 记 认 淘汰 之 例 了 。 可 是 我 们 研究 者 阔 非 专 乱 享 纪 的 ， 
故 对 直流 楼 仍 很 注意 ， 那 麻吉 驯 介 烙 的 一 只 直流 机 ”就 必 十 位 也 很 欢迎 的 唱 
此 楼 以 34 作 超 高 放 ，30 作 检 波 ，30 作 第 一 级 低 放 ，33 作 未 航 强 放 o 本 
据 用 32 作 检 波 ， 因 32 是 高 放 管 ， 圳 敏 度 比 30 高 上 许多 “但 选择 性 却 不 及 30 o 因 
欲 遂 合 本 塌 收 香 环 境 起 见 ， 故 用 30 人 二 人 全 但 未 更 有 些 失 芙 
) 吉 的 二 汉 必用 晤 同时 二 ) 稼 路 如 下 : 















































1 
C C1 .0005 闪 法 可 攻 储 电器 ( 亚 美 3100 号 连 列 度 般 ) 
C2 :00035 粉 法 可 狼 储 电器 ( 亚 美 3200 号 连 旋 刍 ) 
C3 ,00025 类 法 腰 木 固定 储 电 器 ( 亚 美 3632-A) 
C4 .01 朋 法 固定 储 电 器 
R 2 兆 欧 权 漏 ( 亚 美 2002 号 及 支架 ) 
R1 100000 欧姆 固定 电阻 
R2 500000 欧姆 固定 电阻 
RRFC, RFCI .4.5 稍 亨利 高 遇 率 皂 制 图 ( 亚 美 542 号 ) 
岂 人 8 : 工 低 明 这 长 压 器 ( 亚 美 饪 3 号 ) 
V 旁 特 34 号 一 只 
由 第 十 五 期  ( 廿 四 年 八 月 五 日 ) 第 六 九 一 页 
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VIV2 旁 特 30 号 二 只 

V3 资 特 33 号 一 只 

枉 美 四 脚 十 用 站 空 管 座 三 只 及 34 用 隔 胜 思 _ 只 

亚 美 五 脚 雨 用 芙 空 管 座 一 只 

亚 美 132 号 铜 帽 夹 一 枚 34 号 用 

揭 疡 器 亚 美 1009 号 

甲 电 2V: 50 A 昔 曙 池 

乙 电 : 丰 记 乙 电 3 方 : 

丙 电 小 局 电 3 凶 

其 他 如 揪 马 ， 接 和 线 柱 等 

L LI1 的 线 法 在 25 公 厚 直 径 圆 简 上 炉 30 号 漆 包 烷 12 图， 

隔 6 公 厘 再 缕 续 线 136 图 ， 前 者 坑 工 后 者 篇 LI1 o 

L2 工 3 L4 的 粮 法 亦 在 25 公 厘 径 圆 简 上 线 30 号 漆包线 172 
图 ， 在 136 圈 在 抽 一 头 ，136 图 者 即 L3 ， 以 下 者 
塌 L4 ， 再 在 L3 头 上 和 线 20 号 秒 包 综 4 图 方向 L3 
同 ， 其 一 头 接 34 号 管 之 P 极 另 一 头 旭 不 用 但 不 
可 散 等 

- REC 横 装 在 L3 之 中 ， 装 法 见 亚 美 公司 出 品目 嫩 第 七 期 未 页 ， 内 有 话 普 
说 明和 图形 。 
此 楼 过 成 乱 在 本 志 可 只 用 一 - 垂 缚 而 收 全 混 之 播 普 ， 用 一 根 良 好 的 地 粽 则 中 
央 包 台 亦 能 在 扬 疡 器 中 放 得 很 骤 了 。 


AAA 





AAA 


局 机 可 尼 改 明 王 


.上 月 欧美 新 闻 狼 都 六 载 抵 称 电 发 明 者 马 可 尼 博士 在 意大利 首相 墨 索 里 尼 之 
前 表演 死 光 。 据 偷 救 日 报 所 遗 派 之 和 者 车 ， 当时 前 往 傣 岗 者 之 汽车 ， 自 亚 斯 却 亚 才 
马 之 间 ， 沿途 数 里 停 列 殖 逼 9 


马 氏 当时 合 言 ;『 死 光 的 发 明 ， 其 意义 和 与 关 傈 之 重大 ; 现在 余 休 无 法 叙 还 ] 


据 美 国 Radio Craft 之 记者 言 ， 发 明 死 光 的 许 传 ， 过 去 在 新 闻 竹 上 已 屡 见 
不 鲜 ”但 各 人 均 以 需 蒋 张 诈 或 些 钨 事实 祝 之 5 然 此 番 所 傅 之 发 明 者 ， 乃 保 天 名 里 时 
之 局 可 尼 博 士 ， 则 当 不 能 以 普通 族 传 视 之 云 o 
第 关 九 三 页 硬 郧 革 炙 汶 寺 百 ) 第 三 宛 国 





中 国 亚 绕 过 『China'Radio :、 


谈 谈 储 电 oa 


储 电 器 的 种 类 与 形式 很 多 ， 有 固定 式 ， 可 释 式 ， 电 液 式 ， 包 箭 式 的 ; 有 腰 
木 壳 ， 人 金属 壳 ， 狐 壳 ; 有 云 峡 艳 和 缘 ， 稀 质 契 系 ， 空气 存 和 炮 等 等 ， 多 至 仍 平 不 膀 枚 举 
o 但 是 在 原理 上 ， 都 不 外 攻 是 由 两 片 遵 朵 ， 中 间隔 以 艳 篆 物 所 构成 6 当 电 压 加 在 两 
挡 的 者 体 上 和 后 ， 便 发 生 充 电 的 作用 。 在 两 按 遵 体 上 的 电压 石 向 如 灵动 时 ， 则 充电 的 
方向 也 释 动 。 如 在 已 彼 充电 的 两 洒 半 体 间 接 通 ， 便 产生 放电 的 作用 














(第 一 图 ) 狂 搓 古 续 储 电 器 1 3 
储 电 器 的 工作 由 都 不 外 记 上 述 的 三 种 作用 ， 但 是 在 乱 称 电机 件 中 所 担任 的 
职 匈 则 也 很 复杂 ， 有 的 是 供 调节 过 率 。 有 的 是 供电 流 作 劳 路 ， 有 的 是 阻止 电流 的 通 
明 。 所 以 在 乱 称 电机 件 中 ， 许 多 工作 都 要 厌 储 电器 来 完成 ， 如 没有 储 电器 ， 简 直 就 
没有 短 穆 电 ( 按 天 粮 本 身 也 是 一 个 储 电 器 ) 。 由 此 我 们 便 可 以 知道 储 志 器 的 重要 了 。 


汶 


NO rooroeremitrwwssv 





= 加) 去 由 克 炮 储 志 器 
区 


在 基本 原理 上 ， 储 电器 不 过 是 由 两 片 互相 起 缘 的 遵 电 呆 所 构成 。 倚 使 我 们 
拿 雨 片 金 属 物 ， 面 当面 很 近 的 放 在 一 处 ， 便 成 篇 一 个 储 电 器 
o 如 将 过 两 片 间 的 距离 移动 ， 则 那个 储 电 器 的 储 电 量 便 也 发 
生 炎 动 。 两 片 半 的 距 见 仿 近 ， 则 储 电 量 也 您 大 ， 反 之 ， 则 储 
电量 便 沽 低 o j 


储 电 量 的 单位 是 活 拉 特 (Farad) 。 但 因 乱 法 拉 特 的 
数目 太 大 ， 不 通 雁 实际 使 用 ， 所 以 在 铸 线 电 上 普通 篇 便利 计 
” 都 用 瘾 法 拉 特 CMR 即 Micro-Farad ) 或 粉 粉 法 拉 特 CIMME. MicroTrMicro farad ) 
作 单 位 5 奖 法 ( 邹 办 法 拉 特 ) 是 一 个 法 拉 特 的 百 音 分 之 一 ， 粉 上 粉 法 是 一 个 汾 法 的 百世 
分 之 二 6 
第 十 五 期 ( 蔬 四 年 信 月 五 日 ) 第 六 励 三 页 





素 醇 歌 浴 滤 砷 收兵 加 
( 国 ” 披 溃 ) 





中 同和 天 绕 用 攻 China Rodio 


储 电 器 的 储 电 量 是 由 两 片 半 体面 积 ， 两 片 间 的 距 雌 ， 和 在 两 前 删 中 间 的 罗 
称 物 的 性 览 所 决定 的 "譬如 举 一 个 例子 有 一 个 储 电 器 ， 两 片 遵 体 的 面积 各 乱 4 平 
万 公分 ， 中 间 相 距 2 公 奋 的 空气 辽 。 信使 我 们 将 两 片 遵 体 的 面积 各 增加 至 8 平 万 分 
公 ， 则 那 储 电器 的 储 电 量 便 会 加 一 倍 从 使 我 们 将 两 片 间 的 距 见 减 小 至 1 公 匣 ， 则 
储 电 量 便 会 大 增 ， 增加 四 倍 。 因 乱 锯 电器 的 储 电 量 是 依据 两 片 遵 体 间 的 距 餐 的 平方 
根 而 反比 地 声 减 的 9 





第 人 第 

四 | 五 

加 | 玉 

电 -| 电 
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储 储 (第 毛豆 ) 

电 电 发 射 机 用 之 和 云母 萎 称 储 志 器 
器 器 





(第 类 山 ) 
发 射 机 用 之 油 览 经 黎 储 饥 器 





如 再 将 两 讲 笨 间 的 邦 乡 物 的 性 质 改 绝 ， 也 能 使 储 电 器 的 储 电 量 卉 加 。 敬 如 
用 曹 苏 子 油 代 替 容 气 作 狠 篆 物 ， 将 雨 片 金 属 遵 体 浸 在 蔓 蘑 子 油 中 ， 储 电量 便 盘 平 要 





(第 有 从 夯 ) 江 种 可 缀 储 志 器 
第 夫 九 四 页 (由 四 年 从 月 五 日 ) 第 
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中 国 和 亚 缘 过 - China Rodio 


增高 至 5 倍 相近 o 壳 样 增高 的 储 电量 ， 是 根据 那 契 黎 物 的 常数 而 决定 的 克 称 物 常 
数 是 用 空气 作 和 标准 ， 所 以 抑 s 气 的 常数 等 多 1 2 此 外 如 昔 芒 子 泪 的 常数 乱 47 ， 上 生 
云母 的 常数 坊 57 ， 石 站 数 篇 2 9 倚 使 以 石 幅 代替 空气 塞 在 那 储 电 器 的 两 片 之 
间 ， 则 储 电 量 便 能 加 一 倍 


在 纸 称 电 上 所 用 的 储 电 器 ， 因 和 需要 得 到 相当 的 储 电 量 ， 普 通常 以 两 组 的 痢 
电 跨 照 第 九 圆 屋 成 ， 或 以 两 张 锡 狂 ， 中 间 用 晤 多 隔 开 如 第 十 图 捧 成 ， 使 储 包 器 的 外 
形 可 以 减 小 。 





乾燥 的 空气 是 储 电 器 最 优良 的 艳 弥 局 ， 当 大 电力 的 损失 最 少 。 其 他 各 种 艳 
称 物 如 硬 橡皮 ” 云 压 ， 石 昭 ， 帮 等 ， 电 力 的 漏 失 都 惧 空 气 篇 天， 而 且 又 有 电 滞 的 损 
失 ， 所 以 在 收 得 杰 的 调节 称 路 等 重要 部 份 ， 大 都 用 空气 契 比 的 可 释 储 电器 。 但 是 在 
作 旁 路 或 断 流 等 灵机 的 地 方 ， 大 都 用 云母 或 幅 儿 等 作 契 缘 的 固定 储 电 器 ， 则 形式 既 
可 沽 小 价值 也 比较 低廉 

此 外 又 有 一 种 储 电 器 ， 一 片 潮 肌 是 用 铝 质 所 鼻 ， 另 一 片 潮 采 旭 以 志 攻 代 在 
， 契 乡 物 则 以 铝 质 外 表 的 氧化 物 充 之 o 此 式 人 备 电器 因 篇 契 徐 物 酸 尖 ， 旦 用 特殊 构造 
可 使 铝 质 与 电流 相对 的 面积 释 成 很 大 ， 所 以 易 得 巨 量 的 储 电 量 。 电 液 式 自 电 着 式 储 
电器 即 属於 此 头 * 。 此 式 储 电 器 因 短 价 值 低廉 ， 所 以 大 都 份 新 式 收音 机 多 探 用 之 

人 
储 电 器 可 用 水 桶 来 璧 咏 。 将 备 电器 充电 有 如 向 水 桶 中 灌水 = 储 电 器 所 能 储 
时 策 的 电量 ， 须 视 灿 的 偿 电量 而 定 o 有 如 水 桶 所 能 储 积 的 水 ， 须 视 粕 的 容量 而 定 9 当 
一 种 电压 接 在 储 电 器 的 两 巡 壮 幅 上 后， 便 会 产生 充电 电 涉 ， 如 过 种 电压 的 方向 侈 番 
， 则 会 放电 ， 然 全 又 向 另 一 方面 充电 9 所 以 过 种 充电 与 放电 的 作用 是 由 电流 的 边 达 
上 而 决定 的 ， > 
* 天 基 志 液 式 志 籼 式 储 电器 的 构造 下 原理 等 ， 请 参 并 本 尊 访 二 父 十 六 期 之 [ 哉 验 成 绩 报 告 一 文 ” 


上 第 十 五 基 (站 四 年 人 月 无 日 第 太刀 五 人 














~ 中 罗 亚 综 雪 民 Chiria Radio 


储 电 器 允 於 电流 有 一 种 阻力 ， 汉 种 阻力 我 们 普通 称 之 乱 迎 阻 (Reactance ) 
o 储 包 量 大 旭 迎 阻 低 ， 储 电量 小 旭 迎 阻 大 。 但 储 电 量 不 释 ， 如 所 通过 的 电流 的 尝 率 
高 ， 旭 所 受 的 迎 阻 也 低 ， 如 所 通过 的 电 访 的 过 率 低 ， 则 所 受 的 旬 阻 便 大 ， 如 久 直 流 
电压 加 放 储 电器 的 两 下 ， 则 过 种 迎 阻 将 成 篇 无 限 天 ?在 充电 人 和合 电 瀛 便 完 全 不 能 通过 。 
狗 之 ， 在 储 电 器 中 ， 直流 电流 是 不 能 通过 的， 交流 电流 的 通过 妈 须 视 遇 率 
的 高 低 与 储 电 量 的 大 小 而 决定 





。 


.75 公 尺 之 收发 两 用 机 。 


在 超短波 上 ， 普通 扶 空 管 因 篇 内 部 储 电 量 尖 大 ; 故 过 这 您 高 上 时 则 效率 您 低 
2 在 波长 短 论 一 公 尺 以 下 了 时 ， 如 仍 用 普通 趴 空 管 作 再 生 式 振 沉 或 高 率 放大 ， 炮 乎 


下 全 














是 不 可 能 的 。 因 此 而 有 专 乱 超 短波 特殊 设计 之 橡 实 形 芙 空 管 出 世 。 附 图 即 利用 橡 实 
形 抽 从 管 955 之 主公 尺 收 发 十 用 机 和 粮 路 
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果 Si 下 


第 三 稚 十 三 期 第 五 人 四 页 简易 三 管 强力 放 
大 器 粮 路 中 之 第 一 员 鹤 管 57 其 趴 空 管 之 峡 橘 极 (1) 
与 地 称 之 间 应 加 一 固定 储 电 器 01MF o 
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， 第 六 九 六 页 ( 征 四 年 从 月 五 : 昌 ) 第 
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中 网 适 绢 :过 ChinG Radio -= 
时 空 管 的 介 绥 伍 十 三 

80 号 时 空 管 的 用 法 


此 管 需 全 波 整 流 管 ， 最 通用 放 交 流 收 得 机 之 代 乙 电 中 。 


特 性 
汶 压 (交流 ) 5 伏 肌 
秋 流 2 崔 配 
1 | 每 屏 交 流 电 压 350 伏 觅 
输出 直流 电流 (最 大 ) 125 和 也 凑 配 
ee 400 伏 胸 
输出 直流 电流 (最 大 ) 110 稍 从 配 
gx 每 屏 交 流 电 压 ( 最 大 ) 550 伏 胸 
罗 出 直流 电流 (最 大 ) 135 协 雁 配 
管 座 需 4 脚 ， 适合 亚 美 214 号 时 空 管 应 


此 管 装 什 时 应 垂直 ， 四 过 应 留 相 当地 位 ， 佛 空气 
流通 ， 而 驶 中空 管 太 热 " 六 极 猎 降 压 释 压 器 ， 而 接 认 交 激 
电源 ， 在 久 极 两 端 ， 应 维持 其 规定 之 5 伏 觅 电感 

在 各 种 交流 电压 彤 入 时 之 塘 出 电压 ， 见 后 列 曲 称 
表 o 在 收 埋 机 中 需要 之 实用 电压 ， 巍 将 曲线 表 中 查 得 之 数 
减 去 滤波 段 之 降 有 o 80 号 昌 具 管 由 底部 上 需 





应 “用 


作 全 波 整流 时 : 此 管 可 照 上 列 特性 项 下 ， 应 用 储 电 器 软 入 或 皂 制 图 元 入 o 
此 管 亦 可 作 千 波 整流 之 用 ， 而 以 一 允 80 号 管 作 全 波 整 流 ， 则 其 迷 出 电流 

较 用 一 管 时 般 大 5 此 时 每 管 之 两 习 极 在 管 座 上 联接 ， Na 
与 特性 表 中 所 列 者 相同 。 


x# 须 用 扼 制 图 ( 至 少 20 亨利 ) 办 大 着 波 器 o 


第 十 五 其 (本 硬 备 及 月 去 日) 第 六 九 七 贡 


中 网 亚 缚 妥 | China Se 


其 滤波 器 可 轨 上 述 规 定 ， 用 储 电 器 或 扼 制图 办 太 式 ， 如 用 储 电 器 彤 入 ， 则 
应 计算 其 举 压 ( 常 压 等 放 输 大 之 交流 电压 乘 14 ) 而 配 以 储 电 器 ， 否 旭 此 软 入 储 电 器 


输出 特性 曲 缚 
( 低 拖 叭 输入 ) 
-80 踊 

针 35: 伏 交 沪 
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注 码 呈 忆 》 汐 避 吕 





















































40 8o 120 160 
芥 葡 直 泛 (和 队 资 配 ) 


规 下 8 所 ( 认 瘟 友 ) 


极 易 损 坏 。 当 用 拓 制 回 输 入 时 ， 在 同样 之 交流 软 入 ， 其 软 出 电压 将 锐 小 ， 但 较 篱 稳 
定 :而 党 压 旭 较 低 。 
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红 区 Chna Rode 
乱入 电学 初 障 av 


作 生 全 2 
汪汪 
我 已 经 对 你 们 说 过 ， 如 何以 电 往 电 代 灰 甲 电池 。 现在 我 亚 和 你 们 谈 谈 如 何 


以 电 灯 电 代替 乙 电 池 了 o% 


和 本 来 也 是 直流 电 ， 


来 接 乙 电池 的 正极 











先 谈 让 瀛 的 电灯 电 ， 因 念 直流 比 交流 要 科 单 得 多 在 收 稼 机 中 用 的 乙 电 池 


所 以 突 浴 将 直流电 
烘 电 的 正极 接 在 本 


| 小 ) 


上 ， 负 极 捷 在 本 来 
接 负 极 的 接头 上 便 
得 了。 

第 一 〇 四 
阅 便 是 一 只 直流 伐 
乙 电 器 (其 很 路 见 第 一 〇 五 图 ) 
短 什 隐 要 过 些 机 件 ? 

我 会 一 样 -一 样 滞 答 你 们 政 。 例如 普通 电 从 电大 都 是 从 下 从 伏 觅 以 至 二 百 允 


( 画 . 互 











伏 腕 ， 我 们 应 当 店 法 使 
第 指 降 至 收音 机 所 需 的 电 
5 压 o 

辣 怎样 使 电 故 降低 ? 

总 用 电阻 来 使 志 





压 降 低 。 我 们 可 以 在 电灯 电 的 电源 与 收 否 杰 中间 串联 一 只 电阻 ， 使 收音 机 所 需 的 电 
流 须 先 经 过 过 个 电阻 ， 因 此 一 部 份 的 电压 便 耗 在 各个 电阻 之 中 了 从 使 电阻 的 阻力 ` 
导 择 挎 谈 ， 可 使 志 床 降 至 恰 合 那 收 划 机 万 需 的 伏 用 o 
过 梯 倒 很 简便 o 

遭 种 方法 我 们 时 常 要 探 用 ， 不 过 有 一 种 缺点 ， 就 是 所 降低 的 策 故 要 由 在 攻 
中 经 晕 的 电流 来 决定 的 ， 因 此 在 此 电压 中 所 通过 的 电流 如 其 低 时 ， 则 电压 沪 乎 不 受 
降落 : 所 以 有 了 时 是 不 大 合用 的 。 另 一 种 方法 是 用 电位 器 (Potentio metem 9 你 们 应 


| 党 逮 记得 电位 器 ， 是 一 个 两 端 接 在 电源 的 正 鱼 极 上 的 电阻 ， 中 间 有 一 个 可 移动 的 楼 


头 ， 可 随意 在 电阻 的 各 部 移动 的 


第 十 五 期 CH 四 :年 -从 二 月 瑟 有 第 六 九 九 页 


“中 国 亚 过 | Chinia Raodio : 


我 记得 你 以 前 说 过 。 你 用 电位 器 控制 可 释放 大 傈 数 转 空 管 的 枉 电 礁 。 
那 是 电位 器 的 一 种 用 不 。 电 位 器 用 瞧 控 制 柱 电 廿 时 ， 接 头 须 时 时 移动 o 但 
如 用 堆 降 洲 电 压 ， 则 不 必 时 时 移动 ( 见 第 一 〇 六 图 ) e 例如 我 
们 用 一 个 20,000 欧姆 的 电位 器 ， 现 将 200 伏 腊 的 电源 降 短 
100 伏 脱 ， 则 可 将 接头 固定 在 那 电位 器 的 中 心 , 便 能 使 电 肘 
降 乱 100 伏 胸 。 
在 电位 器 上 ， 赴 要 接 机 放 得 加， 便 可 以 晨 意 使 电压 
降落 至 多 少 伏 腹 o 
在 一 个 电位 器 上 可 否 多 装 休 个 接 师 ? 


当然 可 以 。 在 有 些 收 香 机 中 ， 电 位 器 常 有 两 三 个 接 
头 。 例如 一 个 接头 供给 放大 管 屏 极 ， 使 电压 降 至 135 伏 胸 
第 二 个 接头 供 答 情 桶 极 ， 使 电压 降 至 67.5 伏 胸 。 第 三 个 接头 
供 输 检 波 管 屏 极 ， 使 电压 降 至 45 伏 胸 
代 乙 电 竹 要 有 电位 器 就 约 了 吗 ? 

人 使 那 电 衣 非 常 稳定 ， 那 未 直 要 有 电位 器 就 网 了 。 不 过 事实 上 可 设 有志 样 
简单 ， 丰 流 电 也 有 一 眠 微弱 的 富 动 。 辟 如 说 ， 规 定 是 200 伏 觅 的 电源 ， 其 电压 会 党 
在 198 至 202 伏 胸 之 间 是 动 o 





( 国 沾 口 人 洲 ) 











过 守明 动 会 发 生 什 么 影响 ? 
过 种 避 有 微弱 颜 动 的 电流 供 答 芙 空 管 屏 极 ， 会 使 收 理 机 产生 交流 声 。 
汪 逢 颜 动能 多 避免 订 ? 


过 各 是 动 是 在 发 电机 上 产生 的 ， 所 己 算 能 在 电源 壮 称 与 收 理 机 之 间 加 接 泪 
波 器 。 经 浊 泪 波 之 后 的 电流 ， 便 能 很 平稳 了 。 


. 滤波 器 是 怎样 做 法 的 ? 
在 第 十 及 章 中 谈 高 届 达 扼 制 圈 上 时 ， 我 们 将 糠 路 分 关 南 条 ， 一 休 容 易 烙 高 
驼 的 电流 通过 ， 另 一 条 要 经 过 扼 制 图 ， 高 李 便 不 易 通 过 ， 但 是 低 过 牵 或 直流 电 
流 仍 能 通行 扰 阻 o 
现在 我 们 也 利用 过 种 原理 ， 将 电路 分 乱 雨 休 一 休 要 纸 浊 -只 很 天 的 储 志 
器 而 加 至 电源 的 另 一 端 。 在 储 电 器 中 ， 直 流 电 是 未 能 通过 的 ， 但 是 疗 动 电流 却 通 
行 扰 阻 ， 所 以 使 晤 动 电流 直接 由 此 储 电 器 而 癌 至 发 电机 ， 不 必 经 过 收 埋 机 。( 见 第 。 
一 〇 五 周 之 虚 称 箭头 ) 。 
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ES 
和 信 站 chrokode 


我 不 明白 你 怎 能 使 过 种 蜂 动 旺 原 来 的 电流 分 齿 o 
因 和 夫 在 198 伏 腊 与 202 伏 腊 之 问题 动 着 的 电 访 ， 在 事实 上 等 论 一 个 200 伏 

肌 的 直流 电流 ， 和 一 种 不 断 地 自 +2 至 -- 2 地 业 动 着 的 交流 电 们 在 一 起 是 相同 的 9 

当 交 流 电 流 在 + 2 伏 腹 时 ，200 伏 腹 的 直流 便 等 公 202 伏 胸 o 党 交 流 电 流 在 一 2 伏 

胞 时 ，200 伏 腹 的 直流 便 等 讼 198 伏 有 挽 。 因 时 我 们 可 以 将 那些 略 带 晴 副 的 电波， 党 

作 一 种 交 法 电压 熏 直 汶 电 感 们 在 一 起 看 待 ， 所 以 便 不 允 使 之 分 齿 了 o 

是 动 的 电流 由 储 电 器 中 通 沉 ? 

是 的 @ 直流 的 电流 旭 因 乱 不 能 由 储 电 器 中 通过 ， 所 以 须 由 收 埋 楼 中 通过 

o 我 们 各 防 止 师 动 的 志 访 也 由 收音 机 中 通过 起 兄 ” 常用 诱 道 率 很 大 的 低 过 率 皂 制图 

(AR.C. 即 Audio Frequency Choke) 普通 揭 在 30 辜 利 左 在 ， 接 在 收 埋 机 的 遂 牺 

.上 e 低 过 李 折 制图 能 制 下 晤 支 志 流 的 通过 但 多 共和 直流 电流 北 不 发 生 作用 "9 

各 梯 能 使 晤 动 完 公 减 除 吗 ? 

经 过 过 样 的 置 紫 和 后， 上 额 动 即 能 大 沽 ， 但 仍 不 能 完全 减 除 o 所 以 在 扼 制 圈 之 
和合， 我们 再 装 一 只 储 包 器 ， 使 电流 的 富 动 减 至 等 做 儿 " 过 种 储 电 器 名 香 沽 波 储 志 
器 (FEilter Condenser) ， 其 容量 在 普通 收 埋 楼 中 可 用 4 盼 法 或 8 上 法 。 在 滤波 储 电 

器 之 传 接 以 电位 器 ， 使 电压 降 至 收 香 机 所 需 的 各 种 电压 ， 代 乙 电 便 完 成 了 o 








Fakaoty ee 抱 冯 


斗法 将 
栈 尝 尘 


耻 部 到 泣 玉 酸 让 


z 眶 


[1 


所 必要 洲 占 六 从 
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电 


全 菜 m 


( 范 怕 源 和 枚 和 棚 国 瑶 疙 雁 ) 





(第 天 党 路 ) 

流 亦 震 所 隔 逢 ， 但 高 明 率 电 访 或 王 温 电流 则 能 通过 o 
此 种 侯 贡 器 使 权 惕 狂 极 问 右 一 修 路 ， 以 致电 极 上 积 京 ， 
电子 而 蛆 止 其 振 漫 ， 待 电子 自 跨 接 C5 之 电 姐 漏 去 ， 
则 振 漫 复生 如 是 地 而 复 始 ， 成 其 赵 再 生 作 用 奖 o 
了 lex 稳 觅 粒 牧 。 

此 名 蛮 在 英美 二 国 常 用 以 指 多 股 牧 粒 含 而 成 之 电 
狠 o 
了 BRlexible Lead 柔 者 引 粮 

准 工 作 叶 可 以 任意 曲折 不致 折 斯 之 合股 引 穆 
BRjexible Wire 柔 坤 志 穆 

可 己任 音 曲 折 之 铀 线 吕 
了 loat, Battery， 电 池 用 之 浮 球 

测验 志 液 之 比重 表 中 之 浮 球 





Elow of Current 电流 . 

傈 指 电流 通过 半 缚 而 言 o 
了 low of Magmnetie Flux 磁 流 

傈 指 磁力 入 通 过 磁 路 而 昔 
HIux 磁力 粮 或 电力 和 义 ， 锋 得 

此 名 蛮 在 物理 学 中 ， 含义 甚 广 ， 可 分 三 类 (一 ) 
电力 或 磁力 粮 o (二 ) 伍 合 时 所 用 之 锋 剂 o (三 ) 金属 锋 
解 时 一 种 石 天 石 之 镀 物 里 ， 加 入 治 城 内 以 吸取 锁 物 中 
之 苯 贤 使 成 锋 淤 
Riux Density 磁力 糠 密度 


每 平方 公 枉 之 磁 路 面积 内 所 通过 之 磁力 称 德 数 o 
家 C.G.S. 制 其 单位 需 Maxwell 邹 一 根 磁力 穆 。 





(此 四 年 信 月 卫 B) 


Blux Distribution 磁力 牧 分 俐 
在 磁 声 或 党 场 中 培 力 队 或 电力 线 之 分 伤 


如 储 电 器 中 之 电力 笋 流 ， 此 坊 也 lectric 
Displacement 之 别名 


了 Iux Leakage 沁 力 线 或 磁力 各 漏 失 
志 力 系 或 磁力 入 之 漏 失 o 

了 Eux Lines 电力 简 锯 或 磁力 和 人 
电场 或 滋 场 中 之 电力 入 休 或 磁力 粽 休 o 

了 Blux, Magnetic 磁力 缚 


指 磁 声 中 之 倍 力 乡 之 广义 名 蛮 o 如 夯 长 休 磁 钱 ， 
其 不 称 郎 短 其 伐 力 粮 = 


夏 儿 和 磁 狗 
















(是 休 磁 石 之 磁力 精 ) 
再 如 将 入 回 通电 访 合 ， 亦 产生 磁力 狠 图 中 成 熏 


所 示 即 义 圈 之 磁力 煌 o 


《4 洒 
7 
过 
营 
必 
NS 





(通过 电流 之 条 图 所 产 企 之 磁力 粮 ) 


Elux Magnetism 磁力 辰 1 
和 通过 磁 路 之 煽 磁 力 穆 ， 等 从 磁 万 穆 密 度 与 磁 路 国 
截面 积 相 滋 之 积 
Fluxmeter 磁力 穆 圾 
一 征 测 盟 碰 力 称 密 度 之 仪器 < 
了 acus of 了 BRoci 传 点 


焦点 入 内 和 义 所 罕 集 之 一 点 o 如 磁性 焦点 ， 序 指 地 
球 上 面 隘 近 破 极 之 处 ， 此 碟 磁 力 综 最 强 o | 





了 Borece 力 

凡 改 购物 路 之 毅 驴 或 大 量 之 热 ， 调 之 力 o 在 电 单 
中 如 电动 力 ， 香 使 志 流 克 膀 电 阻 而 通过 之 台 力 o 

了 oree, Magnetomotive 磁 动 力 


凡 产 生 磁 力 线 之 力 ， 轴 之 磁 动 力 o 其 狂 窟 起 M. 
M.E.o 单 位 篱 吉尔 勃 腕 (Gilbert) o 





了 orced Oscillations 强 租 拆 漫 

凡 导 振 还 电路 之 自然 振 温 遇 率 不 相 语 振 之 高 油 它 
振 温 ， 称 日 强 尖 振 漫 o 其 反对 名 习 炊 自由 振 漫 o 
了 orm 了 actor 波形 因数 
牛 明 震波 之 有 歼 值 (了 .M.S.) 丢 除 余 其 呐 正 平均 
和 值 ， 即 得 波形 因数 
了 ormula 公式 
数学 上 之 名 蛮 o 切 如 波长 二 1884 EEC， 表示 
开 玉 'C 贵 波 长 之 天保 o 
了 oster Bridge 福 斯 用 和 


和 起 滑动 乏 式 章 斯 登 稀 Slide Wire Wheatstone 
Bridge 之 一 种 ， 以 线 较 电阻 之 数值 o 


Boucault Current 涡流 


篇 Eddy Currents 之 双 一 名 涧 o oucault 于 
辟 明 此 种 音 流 仿 不 能 利用 之 一 种 担 失 ， 发 现 从 各 种 电 
之 铁心 内 。 得 减 少 此 种 损失 起 见 ， 可 将 铁心 切 成 片 














0UT 瑟 Jements or BRour- 了 lement Tubemq 标 或 四 
OUTeDeDE De 全 
管 


(路 履 摊 痪 局 ) 





上 管 除 痰 通 之 屏 术 及 糙 极 外 ， 双 有 情 祝 极 ， 甘 蕉 


2 六 省 2 二 玫 和 信 + 区 


(此 四 年 及 月 五 日 ) 


gidigremggegyyqmeepmeewggmgaeeggeeeeeeeeeeeee 
中 玖 " 适 绕 .。 才 | China Radie 一 


通常 用 作 高 油 率 放大 器 或 检 波 器 o 
了 rame Aerial 环 状 天 稼 
和 起 Loop Aerial 之 双 一 名 蛮 o 
REree Alternating Current 自由 交流 电流 
凡 振 漫 志 路 ， 克 党 力 衙 动产 生 之 交流 电流 ， 谓 之 
自 直 交流 电流 
了 ree 玉 lectrong 自由 电子 


凡 炎 化 学 作用 个， 原子 外 录 之 电子 呈 游 内 状态 ， 
诗 之 自由 电子 o 
ree Dscillations 和 白 由 拆 漫 

凡 全 电路 本 身 之 自然 振 温 遇 这 而 振 漫 ， 调 之 自由 
振 兆 。 
requeneies 牵 

通 牵 筷 交 流 电流 中 每 秒 鱼 之 油 波 数 。 此 入 Fre- 
queney 之 复数 o 
了 Rrequeney 沽 率 

在 每 单位 时 间 内 ， 一 种 副 作 往复 循 青 之 次 数 ， 轴 
之 过 牵 o 在 交流 电学 中 ， 尝 率 坊 交流 电流 每 秒 鲜 之 肖 
波 数 ， 即 需 遇 率 o 普通 发 电机 之 过 率 每 秒 钙 有 自 二 十 
五 明 波 至 六 十 通 波 者 o 在 揪 棕 电 中 ， 圣 之 高 ， 常 在 
一 蔚 通 波 以 上 o 
了 requency of Alternator 交流 发 电机 之 油 府 
一 

交流 发 电机 之 遇 率 ， 以 每 秒 鳃 若干 汝 波 计算 o 当 
电动 子 旋转 一 明 ， 印 塌 一 肖 波 说 贞 机 之 每 秒 缮 旋 福 
次 数 需 S ， 共 有 有 磁 杠 N 个 ， 则 肖 率 f= 人 2S 6 
了 redquencey， Audio 低 润 率 

在 狄 综 电学 中 每 秒 锁 一 亡 过 波 以 上 得 低 通 奉 或 成 
音 晕 府 o 在 收音 机 中 调幅 之 高 过 牵 狂 队 普 管 后 序 成 低 
遇 率 o 
KEHrequency Band 润 率 融 


在 -: 定 箱 围 内 之 过 奉 ， 回 通 牵 各 。 如 广播 肖 李 融 
”和 埠 540 千 油 波 至 1500 千 肖 波 之 问 o 








:~ 中 园 亚 综 及 上 China Radio 


Frequency Carrier 载 凋 率 

载 通 牵 雹 扰 季 电话 中 之 载 有 低 明 上 率 ( 仓 言 语 明 率 ) 
之 高 通 率 电 波 之 过 率 
Frequency Changper 遇 率 贸 换 器 

一 种 增高 或 减低 原 有 电波 遇 厌 之 方法 o 
Frequency Circeuit Audio 低 过 率 电 路 


收音机 或 发 射 机 中 通过 低 过 宁 电 疲 之 一 部 分 电路 


D 

Rredquency Cireuit，Radio 高 通 牵 电路 
通过 高 过 这 电流 之 一 部 分 电路 

Erequency, Rundamental 本 入 亲 宁 
电路 木 届 之 遇 率 o 


Brequeney, Group 一 租 明 波 之 通 率 





在 插入 电 通 训 中 各 硼 电 让 之 肖 率 2 
了 Breqduency， High 高 明 率 
每 秒 备 超过 一 世 明 波 之 过 它 入 高 通 窑 o 
了 Brequency, Low 低 明 它 
每 秒 链 不 及 一 万 过 波 之 明 率 ， 得 低 遇 它 o 
BRrequency Meter 遇 宁 志 
测量 遇 它 之 仪 轿 最 普通 任用 配 语 振 蔬 如 图 :o 


F 












妆 
FREQUENCY 


和 









( 配 顷 振 黎 式 通 这 卖 ) 


( 廿 四 年 从 月 五 日) 





上 种 振 蓝 ， 各 有 不 同 之 振 吉 明 率 其 作用 则 和 震 交 
流 磁 绪 所 控制 ， 如 磁 织 之 粮 轿 通过 某 种 通 它 之 电流 ， 
则 振 蓝 之 有 与 此 电流 遇 率 相似 之 自然 垦 窑 者 ， 邹 起 鲜 
振作 用 其 他 洛 有 一 种 已 旋 式 明 率 和 区 ， 但 些 限 用 蕉 测 
验 极 低 明 率 之 用 ， 如 电灯 肖 牵 等 ， 丑 低 缚 电 中 所 用 之 
明 春 表 ， 锭 然 不 同 o 
Brequeney Doubler 遇 率 倍 坦 器 

齿 Frequency Multiplier 人 条 
Fredqueney Multiplier 遇 窑 夫 加 器 

明 春 增加 器 ， 力 一 种 利用 交流 电流 之 副 小， 以 声 
加 原 有 遇 宁 之 放大 器 o 其 作用 在 改 织 原 有 之 正 兹 波形 
> 使 产生 副 波 ， 即 将 此 副 波 释 过 通 当 着 波 器 后 ， 搞 尺 
而 利用 之 o 


了 requency,， Radio 高 明 雁 

凡 超 过 每 秒 链 一 万 胃 波 之 遇 率 ， 谓 之 高 通 率 0 高 
过 窑 与 低 胃 宁 其 问 昔 竹 极 股 格 之 分 界 ， 在 抵 笋 电 部 量 
往往 不 能 耳 明 之 遇 它 数 ， 仍 得 硼 坊 低 明 它 o 低 通 率 局， 
指 坚 流 后 之 电流 明 率 o 高 明 率 则 指 天 乡间 之 振 怕 遇 索 


OD 





Fredquency，Unit of， 率 之 单位 
交流 志 遇 奉 之 单位 ， 入 每 秒 甸 若 于 通 波 












Erequency，Variation of Power Facetor 公 这 
忌 工 它 办 归 因 明 宁 之 甸 值 
凡 储 电器 充电 后 因 绝 称 牧 之 吸收 工 率 而 生 工 率 
失 ， 蝎 充 沁 电流 明 它 成 正比 例 ， 故 日 电工 率 因 数落 通 
禾 而 帮 值 





Eull Load Current 全 荷 在 志 流 

凡 发 电 杰 工作 从 最 高 荷 龙 时 产生 之 电 庆 ， 息 全 
惧 电 访 9 
Full Wave Recetification 全 小 整流 
交流 电流 之 正太 各 牛 波 ? 同时 性 访 ， 氏 之 全 小 
流 o 






Buller Cel 斑 乓 电 浙 总 

用 烩 电报 及 志 话 中 之 一 种 初 航 电 小 o 举 贺 纵 消 
极 一 改 浸 剖 从 店 有 有 稀 玉 研 液 之 多 孔 标 之 内 部 ) 其 顺 
则 贮 欠 盛 有 重 黎 酸 钾 深 液 之 外 层 跨 下 中 










iunetion 而 数 


上 旺 。” 眉 其 他 数量 互 有 关 作 之 数量， 绸 之 此 数量 之 夯 数 
吕 - 


ERundamental 了 reduencey 本 己 沽 罕 


和 电 咯 本 与 之 每 各 绍 通 波 数 

Ruandamental Units 科 本 好人 

时 。 根据 苹 度 质量 及 时 间 之 基本 数 旺 而 定之 单位 在 
C.G.S. 制 长 度 之 单位 短 公 分 o 质量 之 单位 坊 克 。 时 
之 单位 优 秒 。 


Bundamental Wayelength ,本 和 己 波 苦 ， 自 然 小 晤 


指 诱导 灰 及 储 沁 量 配合 之 线 轿 或 天 穆 之 本 和 己 波 芭 
D 


了 use 保险 和 


保险 系 篇 用 以 防止 电路 中 之 电流 过 量 之 一 种 器 有 具 
Lo 普 通 翅 一 种 合 有 有 锡 质 少许 之 级 片 ， 封 大 但 当 器 下 中 
用 时 插入 电路 中 ， 过 电流 超 过 基数 ， 划 温度 坦 高 ， 
和 而 级 片 锋 解 ， 电 路 洽 断 o 尤 以 且 常 之 电光 或 电 扣 电 路 
中 多 用 之 o 


LiGain 增高 


上 “ 晶 高 " 一 名 井 原 和 电话 术语， 因 电 话 电 流 沿 渤 
入 区 运 洲 干 里 之 一 定 距 内 后， 势必 讼 减 ， 至 基 简 内 不 
衣 斑 叶 o 芍 设法 将 电流 放大 ， 传 从 距 骨 自 可 增长 涛 干 
时 里 ， 不 致 表 沽 至 不 能 辩 半 o 此 所 届 长 之 英 昌 ， 即 香 
过 让 放 大 后 所 得 之 增高 = 在 镍 委 电 中 ， 所 称 “有 从 售 
提高 "(a gain of 8) ， 即 指 时 具 管 之 搞 大 电压 倍数 乱 
县 在 电话 方面 " 则 以 依 表 单 位 Decibel 量 其 扩大 能 
有 之 倍数。 传 甫 单 位 又 写作 D.B.o 



















Galena 硫化 铝 

篱 一 种 烙 晶 体 之 天 然 矿物， 呈 厌 色 ， 切 成 合 ， 发 
和 风色 之 内 光 。 准 托 特 电 收音 机 中 ， 单 独 或 与 他 夏 物 
有 伴 合 以 司 检 波 之 作用 o 硫化 绍 之 化 学 符号 霹 PbS o 


Galvanie Battery 流 志 地. 





和 级 电池 之 别名 ” 今 已 订 用 吕 


TIE 


(十 四 年 及 月 五 用 ) 





到 
党 
需 
险 
续 妨 
及 

韦 
力 
用 
六 

保 
险 

义 


( 兴 棕 实 嘱 此 漠 ) 


Galvani, Luigi 加 泵 第 尼 乓 

开 生 丛 一 七 三 七 年 ， 意 大 利 人 人， 篇 首 先 发 现 流 志 
o 开 藉 解 割 青 星 肚 时 ， 见 蛙 肢 接 希 不 同 金属 板 后 
起 涩 馆 作 用 ， 因 信 副 物 肢体 中 苹 有 电 氧 oVolta 兵 则 
推 原 余 金属 接 出 之 理 ， 因 构造 估 觅 电 堆 Voltaie pile 
”篇 现 今 科 级 电 泪 之 涨 盘 o 
Galvanometer 测 电 才 

一 种 从 禾 性 栋 高 之 仪器 ， 用 以 测 咏 电流 及 其 方向 
o 其 构 簿 法 兰 - 一 向 小 织 摘 指针 旋转 众 一 很 图 中 心 之 珊 
要 上 e 在 平时 因 地 磁 之 作用 : 针 之 两 端 下 指南 北方 身 
这 电流 通过 称 图 因 红 加 之 磁力 线 作 用 ， 指 针 邮 起 所 
动 o 气 动 之 度数 及 方向 ， 现 电 语 之 强 弱 及 方向 而 定 o 
Galvanometer Constant 济 志 卖 常数 

测 电 表 刻 度 盘 人 针 据 之 度数 乘 此 常数 印 得 单位 数 o 
GalvanometerD7IArsonval 过 乓 涧 电表 


一 种 有 制 正 指 针 皖 择 足 :(Bead beat indicator) 
( 待 乱 ) 


Ching Rodo 一 


~ 中 国 和 天 综 过 China Radio 


4 收音 成 屿 报告 


朴 Rs 


成 都 的 收 香 情形 《 责 
成 都 下 不 沈 隆 ， 交 通 阻 潍 ， 然 称 电 非常 不 发 溃 ， 近 来 中 已 有 数 家 电 料 商店 
附带 的 出 售 扰 综 电 收 香 机 和 有 零件， 但 其 价格 之 高 ， 大 概 秋 在 上 海 蛙 的 一 倍 以 上 o 
因 需 本 省 只 有 相距 千里 的 重庆 广播 电 训 一 处， 而 焉 座 南 京 ， 汪 口 ， 上 海 等 
外 ， 更 入 人选 速 ， 所 以 矿石 机 是 收 不 到 昔 的 ， 即 用 单 管 机 ， 中 用 效力 最 好 的 精 路 ， 高 
而 金 长 的 天 稼 ， 深 而 且 漫 的 地 粽 ， 在 白天 开 阴 也 是 一 乱 所 闻 ， 到 了 晚上 可 用 匠人 简 区 
得 南京 XGOA 的 播音 ,其 他 如 江口 ， 上 海 ， 广 州 等 碟 ， 跌 有 了 时 可 名 到 ， 但 声 昔 其 


小 O 


六 


1 
交 
关 


SSAKSASS 
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人 
> 


最 近 装 成 了 一 架 三 管 直 流 机 ， 芮 空 管 一 律 用 30 号 ， 贸 路 是 两 级 低 放 再 生 
式 ， 装 得 中 很 精 租 ， 但 自 天 即 用 匠人 简 亦 收 不 到 任何 一 家 ， 至 下 午 五 时 以 后 可 匠 得 中 
决 电 吉 ， 到 了 从 时 以 和 后， 旭 中 央 播 音 可 放 揭 部 器 了 ， 其 他 各 地 ， 中 可 用 豫 简 收 得 友 
家 ， 但 烙 不 能 放 揭 疡 器 o 

大 概要 想 用 扬 圾 器 收 匠 各 不 的 播 苷 ， 非 六 七 管 之 超 外 差 式 楼 不 可 ， 但 此 地 
角 扰 该 种 机 器 出 售 ， 即 想 自 息 也 是 赚 不 出 族 全 的 零件 

我 们 在 首 的 了 盼望， 在 演 四 川 的 御 会 成 都 地 方 ， 蕉 最 近 的 将 来 有 播 否 台 的 本 
出 现 和 诸 全 的 雳 件 可 购 o 


WMA WA AS VASAGSASSGSAOAAAAQAASA 


入 放 六 的 二 性 下， 和、 “全 

杭州 的 播 得 界 本 来 是 沉寂 的 ， 除 了 浙江 省 (XGOD) 和 亚洲 公司 外 ， 再 也 由 蛋 
不 到 别 的 ， 但 是 自从 去 年 的 下 个 年 以 来 ， 私 立 的 小 电力 播音 台 ， 况 风 起 潮 诱 ， 什 么 
杭州 业余 试验 播 吾 台 ， 生 生 坛 验 播 音 台 ， 和 别 的 连 呼 号 也 基 不 到 的 播音 台地 纺 计 起 
来 ， 不 下 七 作 个 o 这些 播 土台 踏 然 可 和 给 本 志 的 人 多 些 蓝 乱 乏 电 的 楼 谷 刀 但 是 一 些 想 
收 划 外 壕 播 理 的 员 滁 ， 却 被 嫩 援 得 不 直 ， 因 此 报章 上 籽 有 所 指摘 ”而 当局 也 禁 正 他 
们 的 娇 援 巩 溢 ， 和 结果 现在 新 筑 的 正式 播音 台 和 有 宏 声 和 数 亭 二 个 ， 他 们 的 电力 都 是 
五 十 达 特 。 比较 起 来 ， 安 声 成 精 好 得 多 o 过 台 还 有 :一 个 消息 可 报 和 疆 葵 外 境 豆 梁 的 ， 
就 是 浙江 省 的 XGOD 原 址 因 修造 房屋 ， 昔 停 播音 ， 改 在 中 山 筷 念 台 发 苷 ， 电力 用 
二 百 雹 特 ， 播 苷 的 节目 可 看 本 杂 读 节目 栏 o 
第 七 D 六 页 (十 四 年 从 月 五 日 ) 第 三 客 ， 
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GENERAL ELECTRIC Co 
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亚 美 公司 编 加 部 给 






































《t: 四 年 信 月 五 日 ) 








中 网 亚 绿 要 China Radio 


你 爱 沉 诉 网 


(610 于 ) 请 问 翻 幅 有 兹 种 式样 (如 振 泪 有 Hartly, PTG 等 )， 其 中 以 何 种 效力 
最 佳 o 


〈 答 ) 有 多 种 ， 请 参阅 亚 美 公司 出 版 之 [业余 扰 称 电 精 华 J 137 页 第 六 章 ， 有 
话 稍 说明 


《611 间 ) 请 千 调 节 主 振 强 放 式 发 射 机 之 步 巡 

( 答 ) 请 套 阅 [业余 托 称 电 精 划 J 第 111 页 ” 

4612 问 ) 部 和信 有 推 挽 式 软 出 楼 恶 器 一 只 ， 其 次 级 共有 六 头 : 其 中 证 明 1-6 = 
Voice Coil Impedance 1-30 mm ， 此 种 丛 压 器 是 否 专用 从 电表 式 扬声器 ， 
亚 美 平衡 伐 舌 式 扬 圳 器 能 否 应 用 o 

( 答 ) 其 略 出 最 大 俊 30 欧姆 ， 算 庆 合 座 电 副 式 扬声器 之 昔 圈 9 

《613 半 ) 如 附 图 发 射 杰 绿 路 ， 洪 壤 出 有 炮 马 特 。 若 需 发 射 波 长 960 千 ， 旭 工 
L1 L2 各 若 示 圈 ， 直 径 乱 二 英寸 ， 可 释 储 电器 用 亚 美 3021 号 .00046 MFD 
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第 七 〇 信 责 ( 廿 四 年 从 月 瑟 - 昌 ) 


贰 








各 克 ” 亚 . 要 | Chine Radio 





( 答 ) 狗 十 余 马 特 o 收音 楼 式 储 电 器 在 此 种 委 路 中 不 其 通用 o 
“ 614 并) 若 全 芙 空 管 二 枚 扯 联 作 振 滥 ， 熏 全 二 枚 推 挽 式 作 振 给 ， 其 辑 出 力 以 

何 种 篇 大 o 

〈 答 ) 推 挽 式 较 大 o 

(615 癌 ) 请 省 设 立业 余 电 训 之 手续 o 

( 答 ) 请 参阅 [业余 托 称 电 精 获 J285 页 o 

(616 半 ) 请 冰 Permanent Magnet 四 Speaker 和 坊 何 种 式 梯 之 扬声器 ， 
五 时 平衡 簧 舌 式 能 否 应 用 o 

〈 签 ) 此 亦 篇 电动 扬声器 之 一 种 ， 惟 其 磁场 以 永 人 ” 不 用 疫 磁 圈 
耳 o 与 平衡 式 揭 声 器 不 同 o 

上 海 大 吉 路 永 氏 里 廿 四 号 荣 涝 隆 

《617 问 ) 本 杂 读 第 二 知 第 八 期 雁 考 栏 内 ， 有 一 发 报 机 在 八 十 公 尺 时 工 应 绕 估 图 
ocC 用 上班 美 8021 号 ，RFC 用 炎 号 各 ) 龙 时 直径 表 圈 ，L1 圈 ?路 楼 认 革 1 
之 储 电 器 坊 何 容量 ， 请 一 一 说 明 篱 盼 。 如 用 柱 极 调幅 法 ， 旭 炙 幅 狼 压 器 之 
次 级 接 认 何 碟 o 

〈 答 ) 原文 未 赴 明 ， 各 称 圈 之 图 数 配 件 等 情形 。 请 参阅 | 业余 抵 迎 电 精 昔 」， 
各 种 发 射 楼 之 系 路 ， 即 可 试 需 配 合 应 用 o 如 用 俩 极 和 调幅 法 ， 可 将 调幅 释 奈 
器 之 次 级 与 权 漏 串联 o 

《618 问 ) 区 附 上 小 型 发 射 机 稼 路 一 张 ， 攻 空 管用 53 号 不 知 可 否 宣 用 此 管 之 
输出 大 和 绝 有 杷 马 特 ， 其 屏 访 应 有 多 少 万 内 配 ， 此 机车 加 一 般 调幅 ， 调 幅 管 
应 用 何 号 
又 冬 气 整 沪 
管 ， 是 否 必 
须 用 扼 制 穆 填 
轿 略 入 。 所 

( 答 ) 来 国 稍 
此 衬 移 有 四 er 于 
五 天 特 ， 其 

“ 屏 流 须 试验 图 

而 定 o 如 另 

第 -十 五 期 ( 廿 四 年 从 月 五 日 ) 第 七 〇 罗 页 





中 国 适 绕 用 下 China Radio 


用 调幅 ， 则 另 用 一 8 亦 可 。 冬 气 式 整流 管 ， 以 用 扼 制 圈 入 香 委 ， 否则 
易 於 损 壤 

浙江 杭州 页 院 前 和 立 杭州 高 航 中 学 邵 正 仲 

〈619 问 ) 今 附 上 狐 路 久 -- 狼 ， 用 34 作 高 放 ， 然 不 易 作成 ， 想 钨 乱世 与 C 配合 
不 谐 耳 ， 请 教工 初 灵 级 各 区 圈 ，(C 与 Cl 乱 亚 美 3021 者 ) ，C2C3 容 量 若 
王 。 LI 用 亚 美 标准 三 回路 称 圈 ， 此 糠 路 傈 从 本 读 二 矢 三 期 “三 管 旅行 机 ” 
一 文中 改造 ，(34 作 高 放 30 检 波 33 强 放 ) ， 不 知 是 否 访 图 不 通 ， 抑 位 置 
配合 不 对 ， 故 请 示 以 上 各 间 





第 
O 
问 
人 答 ) L 可 在 553 号 蛛 移 板 上 用 26 号 洪 包 穆 入 64 圈 作 次 级， 在 另 _ 板 上 再 


次 8 力作 霜 级 。C? 可 用 :002 MEF，C3 可 用 .0005 MF e 来 图 从 做 不 合 o 


上 海 同 符 路 大 中 里 十 九 号 喜 树 芳 
4620 问 ) 。。 兹 欲 试 俐 电源 释 压 器 一 只 初级 需 二 百 廿 伏 ， 次 级 (1) 需 5V .25 A(2) 
篱 185V .03A (3) 篇 2VIA 炉 共 电力 级 8 V, A. 不 知 应 用 何 号 克 钢 片 闫 
厚 至 多 少 公 厘 每 伏 故 绕 兹 圈 ， 因 部 人 不 明 是 项 算法 ， 请 伴 鼻 答 因 爵 
( 答 ) 可 用 亚 美 3 号 砂 钢 片 ， 蕉 厚 至 26 公 厘 每 伏 烧 10.5 圈 。 悦 放 小 电力 爸 压 
器 ， 可 寡 阅 本 读 一 矢 二 期 32 页 之 表 ， 可 绑 须 用 算式 计算 。 
广东 油 头 潮汕 线路 公司 陈 锦 清 
(621 间 ) 。。 亚 美 公司 发 售 各 货 ， 做 处 车 直接 甘 银 风 买 时 ， 能 直接 和 寄 来 否 o 鄞 窜 费 和 
应 若干 中 电 之 第 一 矢 合 订 本 现在 时 有 存 否 ， 定 价 若 王石 
( 答 ) 虑 银 聊 货 ， 当 可 丰 接 寄 上 。 邮寄 费 须 视 所 购物 件 之 大 小 轻重 而 定 5 中 
电 第 一 答 现 从 有 存 ， 售 价 六 元 。 
_ 钨 锡 羊 尖 生生 医院 王 莫 转 
(622 问 ) 地 人 令 欲 装 一 三 管 机 ， 以 一 管 检 小， 二 管 低 放 ， 未 悉 照 图 装 接 能 否 加 
第 ECO 黄  ( 直 四 第 从 月 五 第 三 独 


4 
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满 ， 及 有 钨 错 谈 。 亚 美 1009 号 扬声器 在 185 伏 之 乙 电 下 ， 不 加 保 访 储 电 





昌吉 等 有 否 断 稳 之 危险 。 
索 ) 来 图 (图 略 ) 信 可 用 。 应 此 保护 储 电 器 ， 否 则 须 枫 在 揭 声 器 中 通过 之 电 
流 而 定 6 


| 南通 疼 站 外 岳 箱 学 校 倪 德 铸 

(628 癌 ) 。。 嚼 入 有 站 流 三 管 机 一 座 ， 检 波 册 第 一 低 胃 检 放大 ， 均 用 830 号 RCA 项 
容 管 ， 来 角 用 33 号 ， 但 用 艇 电 乙 电 上 不 低 济 ， 可 能 以 220 伏 胸 交流 电源 
玫 压 器 乙 电 代 用 否 c 如 能 亚 美 公司 可 代 奥 一 具 否 ， 价 若干 ; 整流 管 最 好 用 
何 种 ， 请 究 图 ( 连 滤波 段 ) 在 本 庄 网 法 和 震感 。 

有 汉 请 惠 寄 该 机 物 路 ， 姑 能 答 覆 ， 如 须 腊 图 ， 请 违 同 给 图 贰 寄 下 。 

海南 市 攀 局 卉 长 德里 九 号 葛 ” 健 

U624 间 ) 代 乙 电 引 流 管 之 秋 极 ， 趾 接 一 可 释 电 阻 榴 二 十 五 欧 姐 ， 情 二 该 电阻 时 

; 可 以 自由 榨 制 乙 电 压 ， 不 知 此 是 否 是 增 减 乙 电 故 之 正当 方法 ， 希 赐教 凯 


威 o 
| ( 答 ) 此 种 五 法 跌 亦 有 效 ， 但 不 能 秽 花 增 减 乙 电 压 之 正当 方法 
一 雁 州 间 门 内 张 广 橘 下 塘 279 号 黄 楚 善 
625 问 ) 证 二 洛 第 九 第 十 期 问答 栏 内 ， 第 636 问 及 683 问 二 种 代 乙 包 ， 倚 然 


在 交流 电源 愉 大 正极 处， 不 用 电 妈 泡 压 低 和 后 接 抽 空 管 有 否 损 壤 。 此 种 能 否 
用 在 直流 楼 上 ， 大 将 636 问 C 之 惊 出 穆 不 用 烘 泡 压低 电压 ， 可 有 别 种 代 之 


冯 生 Ar 
的 请 详 答 2 


过 ) 如 不 用 妈 泡 旭 须 以 包 阻 降低 电压 ， 和 否则 贯 空 管 将 彼 烧 毁 。 电源 如 傈 交 
流 ， 则 不 通 欠 直流 里 窑 管 9 
上 许 放 市 康 殉 崔 南大 学 黄 国 湖 


《626 冰 ) 花 现 欲 裂 一 扼 制图 (Choke Coil) ， 该 舟 圈 当 共 高 率 ( 600 一 1200 千 
遇 ) 电流 完全 不 容 通过 。 但 当 於 微弱 之 直流 电 可 以 完全 通过 ， 阻 力 不 大 ， 
请 指示 其 爸 法 如 亚 美 公司 能 代 秽 旭 更 佳 ， 请 示 价 值 o 

(党 ) 请 示 知 所 通过 之 电 泊 值 ， 始 能 代 香 计 算 。 


南京 周 必 由 巷 十 四 号 陈 就 明 

汪 627 并 ) 郧 人 有 Atwater Kent 五 管 机 一 具 ， 除 天 地 乏 外 人 针 有 一 第 三 和 化 > 以 钞 
包 粮 接 之 ， 则 吉普 略 高 ， 若 以 手 担 甚 称 头 裸露 不， 则 部 彰 匹 高 ?《〈 自 700 
一 1200 千 过 波 尤 需 显 落 )， 和 并 可 隔 去 中 央 电 台 之 副 波 ? 《820 及 1310 千 遇 


第 十 五 其 (此 四 年 人 月 五 B) 第 七 一 -页 
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波 ) 但 同时 有 爆炸 声 ， 请 关 此 乏 是 何 名 称 ， 是 否 屋内 天 和 粮 ， 可 否认 室内 
添 一 环 状 天 迷 接 之 ”可否 於 第 三 绿 上 接 一 小 电池 ， 以 代 手 握 之 顺 ， 车 可 以 
” 旭 应 用 何 种 电池 : 正 捍 极 如 何 接 法 9 


( 答 ) 该 机 有 十 根 天 和 粮 ， 一 根 供 室外 天 穆 之 用 ， 一 根 供 室内 天 穆 之 用 : 不 可 
接 电 池 
区 湖 江汉 里 伍 号 沈 蓝 周 


(628 间 ) 来 复式 矿石 检 波 的 一 管 收 井 册 ， 冀 欲 改 成 二 管 机， 应 加 多 少 零件 ， 若 
用 亚 美 公司 出 品 之 雳 件 ， 闪 价 若 干 ， 碳 石 可 逮 能 用 否 "RCA 31 抽空 管 钴 
故 损 坏 ， 不 识 有 何方 法 可 精 救 ， 乞 网 其 姑 o 

( 答 ) 请 将 该 楼 之 称 路 惠 下 ， 焙 能 答复 。 呐 窑 管 如 已 捐款 ， 铸 法 福 救 o 

上 海 极 司 非 而 路 高 家 宅 一 百 〇 二 号 胡 卓 民 

(629 问 ) 。。 吕 信 仿 有 彼得 盘 交 流 五 管 机 一 只 ， 计 35 号 -一 只 ， 24 号 二 只 ，47 号 一 
只 ，80 号 一 只 ， 现 欲 想 改 错 直流 乾 电 式 ， 甲 志 用 4V 100 A 昔 电 池 ， 乙 电 
不 知 要 用 多 少 ， 过 称 路 不 知 可 以 改 鼻 乾 电 式 否 o 


( 答 ) 里 电 如 用 4 伏 胸 著 电池 ， 须 另 加 电阻 降落 至 2.5 伏 腕 。 乙 电 须 视 称 路 
而 定 o 交流 杰 均 可 改 需 直流 机 ， 惟 和 义 路 或 须 大 动 耳 o 
上 海北 驻 建 路 一 二 三 号 陈 昌 洲 


《630 并 ) 本 车 一 答 十 九 期 九 六 二 页 四 管 机 不 用 天 粮 已 有 良好 成 绩 ， 今 照 圆 装 成 
坛 匠 :在 五 十 度 以 上 ， 稍 有 抖 瑶 ， 五 十 度 以 下 分 隔 不 清 ， 北 稍 有 失 蛙 ， 抽 
去 天 粮 一 抵 声 昔 ， 电 源 向 亚 美 公司 定做 ， 整流 屏 中 本 傈 180 V， 据 云 太 低 
) 改 乱 300Vo 查 36 号 管 最 高 屏 压 180V，38 管 最 高 185V， 失 持 是 否 屏 
压 太 高 ， 或 两 电 不 符 ， 低 放 可 以 加 固定 电阻 否 ， 应 用 若干 欧姆 ， 此 机 要 和 否 






隔 见 四 9 
( 答 ) 访 机 之 屏 压 太 高 “所 谓 低 放 可 以 加 固定 电阻 否 ， 未 悉 如 何 加 法 " 应 用 
隔 几 四 o 
上 海 阅 北平 民 教 养 院 瞎 刹 盘 


《631 问 ) 新 闻 报 然 笋 电 刊 86 期 才 君 之 | 新式 强 力 两 管 机 .9 我 以 雨 只 30 号 代 
秋 19 忠 o C 改 用 3017 号 o 工 初 级 12 圈 o 次 航线 795 较 。 其 依 均 照 图 下 所 
跑 o 唯 图 中 之 地 久 符 号 o 是 否 丰 接 接 和 地 徐 再 如 优 可 爸 电阻 及 开 并 如 何 
关闭 。 此 楼 园 择 性 如 何 。 在 上 海通 用 否 = 
( 答 ) 所 改 各 件 亦 可 用 o 图 中 地 稼 符 交 是 直接 入 地 2 如 抱 可 颂 电 阻 及 开关 加 
则 不 用 时 遥 将 电池 拆 开 。 该 机 遗 择 性 平平 ， 在 王 海 勉 强 告 可用。 
第 七 一 二 页 ( 廿 四 年 作 月 五 日 ) 第 = 三 
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量 区 用 城内 横 街 从 义 恬 韦 47 号 朱 量 才 
(632 问 ) 。。 今 完 全 照 亚 美 条 本 第 3 种 做 就 一 具 ， 惟 发 出 之 理 ， 有 些 失 呐 ， 兆 度 是 
鹏 了， 现在 想 改 成 一 级 高 放 用 34 响 察 管 ， 一 般 检 波 用 82 ， 一 级 电阻 放大 
用 830 ， 一 航 低 放 大 用 30 ， 不 知 二 只 电阻 ， 及 一 只 储 电 器 ， 用 多 少 容量 
- ， 最 合格 正 雁 请 先生 答 窗 o 


( 答 ) 请 寡 并 本 亲 读 三 谷 一 期 之 [电阻 配合 之 低 放 和 多 路 设计 4 一文 9 


China Radio 


由 楷 州 河沿 街 更 楼 并 二 十 号 张 瑞 从 
(633 问 ) “鄙人 近 购 一 飞 殉 大 管 机 一 座 ， 天 称 南 北向 ， 高 人 只 ， 长 胸 三 码 ， 肚 择 


性 项 篇 不 良 ; 未 知 可 能 加 一 滤波 器 ， 请 在 本 证 答 秦 9 
( 答 ) 请 参阅 本 厅 读 三 洛 一 期 十 五 页 之 | 谈 谈 寻 择 性 ] 一 文 


上 海 英 租 界 南 成 都 路 善 光 坊 第 七 号 黄龙 咯 


几 (634 半 ) 余 所 赚 之 五 管 交流 机 一 架 ， 名 奥迪 安 ;能 收 中 央 及 本 志 大 小 电台 ， 惟 


在 1280 于 过 这 至 1480 于 胃 率 碟 ， 调 节 不 清 ， 混 杂 非 凡 ， 量 有 东方 电台 副 
波 隔 杂 其 间 ， 未知 有 何 补 救 之 法 ， 是 杰 效 力 ， 是 否 币 有 如 此 ， 请 说 答 篱 咸 


O 


有 ( 答 ) 或 傈 选择 性 不 佳 所 致 
旺 济南 经 三 路 七 七 号 黄 小 莉 
， (635 问 ) 。。 兹 如 图 (图 略 ) 届 计 构造 徐 柏林 (Zeppelin) 式 发 射 天 粮 ， 本 身 波长 得 


40 公 尺 业 依 波 带 ， 据 短波 手册 上 称 ， 此 式 天 迷 ， 除 能 莱 其 本 身 波 长 相同 之 
波长 谐振 外 ， 亦 能 与 其 诸 次 波长 (Harmonics) 谐振 ， 即 能 与 40 公 尺 谐振 
; 亦 能 与 20 或 10 公 尺 谐振 ， 惟 能 否 与 其 倍 长 波长 如 80 或 160 公 尺 谐 振 
， 则 未 言明 ， 花 和 经 试 以 发 射 80 公 尺 播 理 ， 效 能 颇 佳 ， 其 理 云 何 ， 请 详 言 
之 o 又 此 针 能 否 发 射 160 公 尺 波 长 ， 亦 请 示 知 9 


办) 天 和 粮 之 作用 ， 本 傈 厌 铀 和 本 身 的 机 械 遇 率 与 电波 的 遇 率 司 振 而 使 电流 


得 过 最 高 数值 ， 故 能 产生 强大 的 电 破 波 而 向 四 过 发 射 也 o 但 天 称 之 过 达 如 
熏 电 波 之 过 李 不 同 ， 则 须 视 天 称 与 秋季 称 路 间 之 配合 而 决定 ， 如 其 配合 极 
- 密 ， 旭 仍 能 产生 相当 之 电流 ， 惟 其 数值 当 无 恰 相 雍 振 时 之 巨大 十 o 如 和 欲 将 
40 公 尺 之 天 久 用 区 80 与 160 公 尺 时 ?可 将 诸 柏 林 式 必需 个 工 式 ， 铀 节 称 
图 之 另 一 端 则 接地 序 可 


二 五 湖 :， ( 女 四 年 及 月 油 日 ) 第 七 一 三 
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上 洱 法 租界 方 泊 路 银河 里 几 六 号 管 ”全 


(636 间 ) 鄙人 自 装 一 般 检 波 ， 雨 航 低 放 ，30 号 三 管 册 一 架 ， 原址 乙 电 答 90 伏 
; 但 装 从 和 后 收 否 ， 其 音量 昔 质 岩 不 车 改 用 45 伏 乱 佳 ， 不 知 此 中 有 何 原因 
， 请 解答 需 威 。 再 该 机 篱 放 扬声器 旦 ,得 量 欠 洪 ， 请 指示 增加 该 机 音量 之 
简便 方法 得 陷 。 

( 答 ) 或 傈 车 空 管 不 佳 所 致 ， 众 亦 须 视 勿 路 而 定 。 如 和 欲 音量 大 ， 可 增加 低 放 
级 o 

(637 问 ) 并 本 诗 二 知 十 九 期 从 九 O 页 ， 得 悉 亚 美 805 网 305 小 联 ， 可 作 精 窗 
之 秋 节 ， 但 不 知 3121 亦 能 与 305 小 聊 ， 而 有 类 也 上 项 精密 之 效能 否 ; 者 
能 ， 其 储 电 器 容量 党 有 缕 更 ， 仿 所 配 用 三 回路 推 挽 式 ， 内 径 38 公 厘 ， 二 
五 此 之 蛛 交 板 称 圈 ， 用 26 号 洪 包 乏 ， 共 初级 次 级 及 再 生 力 应 各 缕 外 图， 
能 收 200 至 550 公 尺 之 播 理 o 

( 签 ) 3121 与 305 滥 暗 入 然 亦 能 钨 本 密 滑 饰 之 效果 。 初级 10 图 ， 坎 航 了 5 轴 








:再 生 50 圈 。 
香港 高 士 打道 南 行 余 德 林 













《638 问 ) 欲 下 一 只 从 220 伏 殉 坊 110 伏 电 源 释 三 器 ， 然 而 各 有 各 不 同 ， 故 扰 从 
着 手 ， 芭 人 原 有 到 压 器 输入 110 伏 ， 软 出 180 伏 ， 125 MA， 及 5 伏 2 共 柄 
， 请 说 明 谦 次 级 称 圈 圈 数 ， 及 饶 片 大 小 9 1 


( 答 ) 可 用 3 号 友 钢 片 全 至 25 公 厘 厚 ， 用 26 号 漆 包 架 缠 2222 圈 ， 在 al 
圈 不 抽出 一 头 作 乱 汞 级 

司 源 中 学 袭 恋 条 

(639 问 ) 再 生 力 用 可 爸 储 电 器 调节 ， 与 用 蛛网 板 或 的 鼓 式 名 圈 者 ， 那 一 种 效力 
较 佳 ，( 但 用 的 鼓 式 者 傈 指 已 用 一 '006 MED 的 固定 储 电 通过 地 入 而 言 ) 本 
及 此 祖 圈 置 近 讼 笛 整 储 电 器 之 闭 近 ， 有 和 否 不 合 ， 有 什 娶 不 尺 的 现象 发 生 玉 
即 漏 阻力 的 大 小 ， 导 再 生 力 有 否 关 傈 ， 如 何 开 傈 请 得 赐教 篇 荷 9 

( 答 )7 .如 楼 械 构造 优良 ， 则 蛛网 板 与 的 哉 式 均 磊 佳 ， 否则 以 用 可 注 储 电器 
较 易 笛 节 。 再生 轿 不 应 与 调整 储 电 器 放 冒 过 近 ; 否则 亦 能 互相 发 生 影响 昌 
o 权 漏 阻力 大 ， 则 再 生 力 易 起 振 强 ” 

《640 问 ) 徐 出 释 硬 器 违 在 收 香 杰 未 级 放大 与 扬 击 器 间 ， 本 身 亦 改 吝 ， 请 问 渤 
发 声 有 三 扬声器 所 发 的 理 调 否 半 余 的 收 和 全 全 太 全 
人 : 兹 不 发 振 ， 坟 种 毛病 有 何方 法 改善 之 


策 下 二 机 二 C 丰 四 年 式 月 五 日 ) 







虹 辐 - 到 绕 . 枫 Chiha Rodio 


琼 册 全 压 器 发 击 ， 傈 因 包 片 未 来 紧 所 致 ， 如 不 苦 玫 ， 凤 低 大 磋 o 调节 
再 生 力 至 最 大 时 不 发 振 ， 乃 再 生 圈 圈 败 太 少 所 致 9 
南 许昌 鹤 大 公司 内 同 德 昌 号 欧阳 涩 惯 
641 癌 ) 。 郧 和 日 前 照 首 杂 语 三 管 一 期 周 君 之 三 回路 单 管 济 路 试 歧 后 ， 生 能 收 本 
态 志 台 ， 不 能 收 到 中 央 ， 请 示 各 粮 圈 用 代号 秒 包 乏 ， 各 悉 优 圈 ， 小 希 指示 
单 管 这 程 收 香 称 路 ， 惟 限 认 亚 美 出 版 之 和 本 ， 及 钴 称 电 通 刊 ， 本庄 第 三 答 
一 期 内 之 称 路 ， 因 吕 人 现 有 上 项 叫苦 也 。 

可 照 亚 美 秀 本 第 一 种 改装 。 
建 武 平 南 门 街 十 五 号 钥 华 本 
682 间 ) 三 回路 单 管 机 ， 天 穆 同 路 与 柱 同 路 成 紧 配 全 ; 收 亚 叶 车 将 天 地 入 换 ， 
而 接 共 天 六 回路 ， 则 能 接收 长 波 之 电讯 。 又 如 中 连 储 电器 伏天 粮 穆 路 ， 杠 
回路 之 波长 亦 释 更 ， 而 再 生 圈 须 移 尽 近 柱 称 圈 ， 方 她 振 漫 ， 何 故 。 请 说 明 
其 季 更 之 原因 ， 及 补救 访 法 o 

天 称 圈 如 与 售 极 届 季 多 路 配合 过 紧 ， 旭 任何 一 称 路 中 之 过 达 如 有 狼 动 
， 即 能 影 元 至 另 一 粮 路 ， 此 乃 应 有 现象 区 如 在 天 义 圈 与 权 灶 转 并 秆 一 储 
电量 很 大 的 储 电 器 ， 则 于 节 天 称 的 过 牵 时 ， 甸 能 影 玫 至 枉 综 圈 之 通达 6 
生生 几 十 样 街 106 号 服 希 孟 
到 643 闵 ) 今 艇 丰 有 RCA 4 号 110V. 七 管 机 -- 座 ”该 机 之 趴 空 管 篇 80，247 ， 
227 二 只 ，224，235 二 只 ， 使 用 有 二 年 ， 近 来 每 开 至 中 泛 ， 忽 又 乱 喜 ， 须 
将 电源 天 闭合 ， 再 开 郁 莒 仍 迎 ， 未知 何 嫩 ， 或 扶 空 管用 获 ， 休 和 欲 更 换 ， 能 
否 换 用 新 式 揭 空 管 ， 旦 整流 管 在 初 开 时 ， 每 坎 烛 帮 上 有 火花 发 出 ， 且 两 屏 
极 已 发 黑 o 又 将 该 机 中 空 管 全 部 换 去 ， 久 何 号 最 得 尖 宜 。 今 将 说 楼 整流 管 
先 换 新 管 ， 能 否 免 除 上 问 合 病 o 
| 作 ) 芙 守 管 用 蓝 ， 亦 有 此 种 现象 如 和 欲 全 部 换 去 ， 可 仍 照 原来 之 号 码 调 换 
o 先 作 整流 管 能 否 有 效 ， 因 未 先 见 ， 故 不 能 预测 。 


有 江西 南昌 湖滨 公园 告 弥 党 张 贞 i 蔡 
【644 问 ) Trautonuim 上 海 有 里 否 ， ， 价 烧 何 。 申报 扰 称 电 遇 刊 68 期 办 有 ”新 刀 
器 作法 介绍 ， 未 悉 此 器 成 顷 如 何 " 氨 化 铀 拾 理 器 ， 上 证 有 否则 售 ， 乞 示 价 
目 

Trautonuim 上 海 可 以 购 到 ， 前 西 因 子 洋行 合 折 本 订 证 入 者 参观 : 成 
绩 项 佳 " 氧化 铀 拾 可 器 市 上 丐 译 买 到 o 
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并 he 实 
中 国王 绕 过 六 ChnopRadio 
EECESIDEDUERTEETTTDIRCYNETTEEETETCTIRIDETTETERROTERIIRTRTC2IEHIECETSIUEESECORSDITITUTRTD 
北平 新 街 口 南大 街 204 号 张建民 
《6 便 问 ) 他 人 原 有 一 管 收 告 机 一 只 ， 轻 吕 和 人 改 乱 低 放 ， 又 加 一 中 空 管 " 在 初 改 上 
成 时 ， 收 南 京 慧 清晰 ， 不 入 每 接收 南京 机 内 发 出 如 汽船 之 史 及 中 岂 等 坝 ， 
随 不 能 收复， 不知 是 何 原因 。 
( 答 ) 在 北平 收 匠 中 央 ， 常 闻 又 援 殊 其 大 ， 届 收 埋 杰 扰 并 
狠 帆 姚 家 招 六 号 末 明 如 
《646 间 )  ， 轧 可 尼 六 管 旅行 收 藻 机 ， 买 於 三 月 时 间 ， 现 下 不 知 何故 乱 坝 ， 列 自 改 
换 公 池 厌 机 一 上 只， 又 儿 和 后 不 料 用 之 牢 月 ， 妊 且 器 又 壤 ， 因 扰 人 之 爸 压 器 
” 和 后 改 用 3 鞭 昔 极 低 ， 未 知 是 否 须 用 仆 释 压 器 或 另 有 他 病 ， 光 於 用 电感 
方面 俱 照 定 章 ” 
















( 答 ) 所 裔 爸 压 器 ， 未 悉 傈 用 从 何不 如 傈 用 以 供 痊 呐 窑 管 悉 极 : 则 电压 须 
照 其 特 狂 用 足 ， 否 则 吉 昔 当然 低能 


上 海 募 碘 唱 路 50 号 徐 关于 

《647 问 ) 今 有 一 德 式 收 理 机 ， 共 中 一 电源 次 航 穆 围 香 四 伏 觅 一 些 配 ， 查 一 交流 
电源 如 需 用 电 访 多 ， 则 电感 因 之 降低 ， 故 讼 此 看 和 欲 装 一 个 二 五 伏 脏 一 ， 
七 五 盘 配 之 趴 察 管 祖 不 致 烧 去 及 过 符 ， 请 将 Crosly Model 169 号 4 Tubes 
Super 及 美国 新 出 Keddese 二 管 怀 中 收 笃 机 之 线路 图 ， 仅 先 发 表 认 容 考 栏 


te 

( 答 ) 4 伏 胸 次 航 上 不 能 接 2.5 伏 时 空 管 ， 否 旭 因 电 压 太 高 ， 所 通过 之 电流 
将 不 俊 75 扒 配 ， 故 能 使 贯 宏 管 炳 毁 。 Crosly 和 莱 Keddese 二 图 待 给 后 的 
可 刊登 o 

上 海 交 通 大 学 黄 一 明 


(648 问 ) 请 问 精美 倚 弥 电 公 司 所 经 理 之 Comiet “Pro” 牌 短波 超 外 差 收 昔 楼 所 胸 
波长 傈 8-550 米 迷 ， 未 悉 用 该 机 收 世 界 各 国电 右 均 能 收 到 否 

( 答 ) 可 收 到 。 

上 海 虹 口 欧 嘉 路 瑞 康 里 九 十 一 号 时 清 忠 

(649 问 ) ”鄙人 近 购 公 新 五 管 收 香 机 一 具 ， 接 天 地 贸 后 爆 台 及 电报 声 大 作 ， 以 何 
法 灶 救 之 ;又 除 南 京 中 央 电 各 能 收 到 处 ， 共 和 队 外埠 志 各 电 训 从 未 收 到 过 订 
是 何 原因 ， 请 指示 最 近 本 读 后 页 落 息 [ 戎 老 固 答 用 笑 J 是 否 已 取消 或 装 齐 
时 之 和 遗 点 o 站 

( 答 ) 或 傈 针 近 有 电 地 训 与 人 和 需 天 电 颇 援 所 狼 本埠 因 电 吝 所 摘 ， 故 不 易 网 
外 塌 o 本 厅 庄 因 稿件 氛 桩 ， 以 臻 有数 期 之 问答 狐 未 能 刊 太 o 
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全 国 国语 


育 促 进 会 上 海 亚 美 公司 合 办 . 


国 落 传 罗 会 电 傅 部 


中 华 民 国 念 四 年 第 三 千 第 十 五 期 国医 课本 
每 日 下 午 五 时 二 十 分 起 在 上 海 广播 电台 教授 


一 有 
* 你 欠 我 的 五 十 块 钱 ， 护 逮 我 啦 9 
入 还 早 炉 是 要 迁 你 的 ， 你 入 莽 
麻 ! 
* 沙 不 是 我 着 从 ， 欠 债 冰 代 过 是 克 
啊 ! 
入 维 避 不 历 当 啊 ! 我 站 能 站 你 
的 钱 吗 ! 





1 你 队 然 不 郁 ， 那 床 ， 多 哈 冰 我 呢 ? 
和 我 想 尼 上 就 逮 你 ， 可 是 过 十 
天 手 台 一 个 钱 也 没有 。 
*+ 你 空 口 说 自 话 就 行 了 吗 ! 粮 得 想法 
子 啊 ! 
人 法子 吗 ? 我 早 就 想 好 啦 








量 “ 低 然 有 法 子 ， 就 该 去 闪 哪 ! 

入 跌 然 有 法 子 ， 还 得 你 帮忙 o 

几 * 只 机 逮 我 的 钱 ， 我 当然 帮忙。 

入 那 床 ， 诗 你 借 一 百 块 钱 答 我 
吧 ! 还 你 五 十 块 其 从 的 可 以 
雾 用 过 不 是 一 捍 雨 得 吗 

十 五 期 





， 
4 


和 





鬼 话 湛 篇 
”世界 上 有 鬼 没 有 ? 
人 我 马 香 是 有 的 ， 不 过 不 敢 褒 
澳 o 
”有 就 有 ? 怎么 又 不 敢 说 有 呢 ? 
人 我 没 法 兄 拉 出 个 鬼 来 给 你 蟾 
” 没有 摧 焉 实 毛 ， 所 以 我 不 
敢 说 有 % 
”你 饶 然 以 篇 有 ， 那 床 ， 鬼 是 其 床 柑 
匈 的 呢 ? 
全 鬼 的 样子 唉 ! 鬼 头 鬼 脑 ， 鬼 
鬼 由 上 举 。 
* 和 鬼 会 说 话 哮 ? 
全 鬼 要 是 不 会 说 话 ， 哪 儿 来 的 
鬼话 呢 ! 


* 鬼 住 在 哪儿 ? 
从 技 世 界 o 
* 鬼 世 界 的 情形 怎么 样 ? 
会 我 没 去 过 ， 不 能 吉 诉 你 o 你 
要 是 高 典 o 不 妨 去 参观 参观 


O 〇 
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(2) 来 稿 如 全 翻 针 ， 应 将 原文 玖 及 页 数 寻 明 ， 如 能 将 原画 附 寄 则 更 佳 9 





甲 介 络 钨 线 电 知 识 ， 实 验 式 形 等 ， 乙 娄 


(3) 来 稿 字体 务 撩 端正 ， 和 铝 过 行 间 酌 留 空格 ， 如 有 有 照相 图 ， 请 将 照相 片 或 原画 奇 下 :7 以 便 
秽 版 ， 如 有 附 奖 ， 仅 须 用 墨水 给 清 o 
(4J) ， 稿 未 猎 十 姓名 地 焉 以 便 通 信 
(5) 收 到 之 稿件 ， 不 论 登 戟 焉 否 ， 构 不 退回 ， 但 预先 声明 曹 附 寄 邮票 者 ， 不 在 此 例 o 
(6) 来 稿 登 出 后 隔 期 致 一 o 收音 成 顷 报 和 上告， 刚 选 登载 之 本 杂 训 二 份 o 
(7) 来 稿 径 登 苞谷 ， 其 出 版 楼 需 本 亦 所 有 
(8 ) 本 鲍 辑 部 有 埋 删 来 稿 之 权 o 
收 稿 虚 上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 中 国手 灶 志 篇 辑 部 
eyeERASSSR RNAiree 人 smeAaaavaAAaRORARGGe 所 


本 刊 投 稿 简 音 
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多 合 舍 合 包 外 全 舍命 命 合生 全 全 舍命 人 全 命 舍命 舍命 全 全 舍命 分 命 合作 作 合 过 千 二 十 专 银 全 舍命 全国 和 NIGREIRRUISRRUIREIREIRIRR 从 玉芝 在 肖 AR 区 





; 轩 粳 咎 玫 甸 过关 诗 接 坎 中 
本 [ 凑 蕉 革 具 二 加 | 直 涝 轨 到 
全 廿 朵 (1 ) ， 装 海员 思 州 区 交 
o 人 站 。 〈 11 ) 。 攻 济 呈 汪 订 芝 
: 此 司机) 生 尽 定 愉 归 宇 勾玉 大 (1 
二 片 = 证 > 和 号 芭 明 ) - 
ws 本 六 号 下 国有 ) 接 矢 用 村 下 家 区 区 各 
3 ES 名 二 和 六 月) 吴 央 撕 棕 忆 涤 车 2 
SS 人 过 直 :一 > 和 ( 状 ) ， 准 可 过 论 H 间 以 省 荆 以 条 地 吉 
| 入 (部 ) 。 只 呈 于 关 忆 此 军人 饼 埋 二 人 N 量 严 发 
?Go&l | 六 己 站 全 十 全 汪 H 革 和 <) 讽 寺 局 吉 失 名 放生 人 愉 机 
美男 让 … ( 只 ) 。 普 和 过 放 油 七 凡 宁可 业 
人 ， 1 十 ) 。 当当 窒 以 必 直 划 以 闪 汪 包 作 和 
4 In 坚 SS 下 拥 六 

山中 ， 糙 SS (十 11) :。 党 中 呈 代 基 张江 奔 俩 改 中 类 
之 阁下 守 过 (十 1 崇 娄 交 全 区 芝 开 竺 密生 记忆 泊 志 
二 中风 漠 四) 内 毒 胡 区 只 证- 放 娄 和 
: os 一 3 六 (十 用 ) 。 呈 世 区 轩 下 让 让 
WE 司 和 荆 扒 界 兴 项 裤 
闪 和 器 笠 隐 到 甸 导 请 炙 拉 二 训 
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和 @ 


全 全 舍命 命名 全 会合 舍命 全 全 全 全 舍命 命 合 命 命 合 全 全 全 委 人 全 全 全 全 自分 合 全 全 全 四 全 全 二 舍命 自 全 ”TREETRNE6YPRMIREGYFE6YFRIYRNE6IYFEE6YFE67RE6YPRE6IYFE6ITRE67EE6YFE43 
ma as ia 
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委 闪 之 实用 让 许 


静心 歇业 著 


本 画 关 亦 设 计 粮 圈 之 一 切 问 题 ， 均 有 切 
合 实用 之 叙述 ， 侈 如 线圈 之 效率 ， 阻 力 ， 淤 
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上 3 





作 储 电量 各 路 中 之 储 
电量 : 让 径 之 玩 择 : 直 
径 与 长 展 之 关 傈 等 等 所 
给 奥 于 择 性 与 露 敏 度 之 
影 洛 :以 及 隔 驹 之 设计 

: 间 绞 禹 圈 圈 数 伍 各 独 
圈 所 能 包括 届 达 和 驳 围 之 
检查 法 等 ， 均 一 一 举 列 
毫 明 .* 


本 串 共 有 求 哥 圈 圈 数 伍 请 遵 率 之 简明 曲 
果 帮 94 人 条， 遇 率 诱 遵 蒜 伍 储 电量 之 关 傈 曲 
网 记 人 条， ) 负 达 比率 曲 乏 1O 休 :用 族 设 证 


不 论 用 漆 包 炉 包 炒 包 迷 ， 仅 须 一 查 即 得 ， 其 
正 确 与 简便 束 非 其 他 图 表 所 能 比 气 。 


每 册 一 元 二 角 ， 措 号 寄 费 一 角 三 分 
， 上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 出 版 


自 5 公 尺 至 3OOO 公 尺 波 长 以 内 之 粮 圈 ， 
ke- 


aa 


